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LEGGI E DECRETI 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
20 marzo 1956, n. 320. 


Norme per la prevenzione -degli infortuni e l'igiene del 
lavoro in sotterraneo, 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al 
Governo l'emanazione di norme generali e speciali in 
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la pre: 
venzione degli infortuni sul lavoro; 

Visto il decreto del presidente della Repubblica 
7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la pre 
venzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per 
l’igiene del lavoro; 

Visto l’art. 87, comma quinto, della. Costituzione; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previ: 
denza sociale; 


DECRESA : 


CAPO I 


DISPOSIZIONI GENERALI 
Campo di applicazione 
Art. 1 


Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene 
del lavoro contenute nel presente decreto si applicano 
ai lavori eseguiti in sotterraneo per costruzione, manu 
tenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere 
simili, a qualsiasi scopo destinati, ai quali siano addetti 
lavoratori subordinati ai sensi dell'art, 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1953, n. 547. 

Per le gallerie di lunghezza non superiore ai nietri 59, 
sì applicano solamente Je norme dei capi II, VII, VIII 
e X. 

Le disposizioni contenute nei capi XI, XIIl e XIII si 
applicano anche ai lavori esterni connessi a quelli in 
sotterraneo, in sostituzione delle norme previste, per 
la stessa materia, del decreto del Presidente della Re- 
pubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme gene- 
rali per l’igiene del lavoro. 


Esclusioni 


Art. 2. 


Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti 
norme, in quanto vi provvedono altre disposizioni 

a) le miniere, cave e torbiere; 

b) i comuni pozzi idrici; 

c) gli altri pozzi, i cunicoli e i vani sotterranei 
facenti parte o costituenti opere complementari cd ac- 
cessorie degli edifici; 

d) le fondazioni di opere di qualsiasi specie. 


Applicazione delle altre disposizioni per la prevenzione 
degli infortuni e per Vigiene del lavoro 
Art. 3. 

Nella esecuzione dei lavori indicati nell’art. 1 de- 
vono essere osservate, in quanto aventi per oggetto argo- 
menti non espressamente disciplinati dal presente de- 
creto, anche le disposizioni dettate : 

a) nel decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per 
la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

0) nel decreto del Presidente della Repubblica 
$ gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la pre- 
venzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; 

c) nel decreto del Presidente della Repubblica 
19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per 
l’igiene del lavoro. 

Art. 4. 


Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni del 
titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1955, n. 547, concernente le installazioni e gli 


. ‘ ‘Aa gi € aTR 
lanti CULLSIUTIALsiI U dlii- 


i laftnini 11 nttfampanan i Ada 
impianti eiettrici, li sotterraneo è Ga 


biente bagnato ». 


Soggetti tenuti all’osservanza delle norme 


Art. 5. 


Alla osservanza delle norme del presente decreto sono 
tenuti, per quanto loro spetti e competa, coloro che 
esercitano le attività ed eseguono i lavori indicati nel 
l’art. 1, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori addettivi. 


Direzione e sorveglianza dei lavori 
Art. 6. 


La direzione e la sorveglianza dei lavori soggetti alle 
norme del presente decreto devono essere affidate a 
persone competenti, che abbiano una esperienza diretta 
dei lavori in sotterraneo: 


Notifica dei lavori 


Art. ©. 


L’imprenditore ha l'obbligo di notificare all’Ispetto- 
rato del lavoro competente per territorio i lavori indi. 
cati nell’art. 1, prima del loro inizio: 

La notifica deve contenere le seguenti indicazioni : 

a) nominativo e indirizzo dell’imprenditore, del di- 
rettore dei lavori e del capo cantiere; 

è) nominativo e indirizzo dell’eventuale appaltante : 

c) Provincia, Comune e località precisa dei lavori; 

d) durata presuntiva dei lavori; 

e) numero massimo presumibile dei lavoratori che 
saranno occupati; 

f) descrizione sommaria dei lavori, dei mezzi di 
difesa e degli impianti assistenziali e sanitari; 

g) cenni sulla prevedibile natura geologica del ter- 
reno e sulle indagini compiute a tal fine. 


Lavoratori di primo impiego 


Art. 8. 


I lavoratori mai precedentemente occupati in sotter- 
raneo devono lavorare sotto la guida di altri già pratici, 
almeno per un periodo di due settimane. 
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Lavoratori presenti in sotterraneo 


Art. 9. 


Ai posti di lavoro in sotterraneo devono essere adi. 
biti almeno due lavoratori, salvo che i lavori siano 
eseguiti entro il campo visuale diretto di altra persona. 


Divieto di permanenza in sotterraneo oltre Vorario 
di lavoro 


Art. 10. 
Il lavoratore non può rimanere in sotterraneo oltre 
il proprio orario di lavoro, salvo giustificati motivi di 
carattere eccezionale. 


Dispositivi di segnalazione 


Art. 11. 

In prossimità dei posti di lavoro in galleria situati 
a più di 300 metri dall’imbocco esterno e di quelli in 
pozzi profondi oltre 30 metri, devono essere installati 
dispositivi di segnalazione atti ad assicurare il colle- 
samento con l’esterno. 


Caschi di protezione 


Art. 12. 


I lavoratori addetti al sotterraneo o che per qualsiasi 
ragione vi accedano, devono essere forniti e fare uso 
di casco di protezione costituito di materiale leggero 
e resistente. 

Il casco è dato in dotazione personale, a meno che 
il lavoratore acceda al sotterraneo solo occasionalmente. 


CAPO II 


SCAVI ED ARMATURE 
Sistemi di scavo 


Art. 13. 


T-sistemi di-scavo-devonocessere-adeguativalla natura 


dei terreni attraversati ed offrire garanzie di sicurezza. 
Se la natura del terreno lo richiede, devono essere 
adottati sistemi preventivi di consolidamento o di so- 
stegno. 
Armature e rivestimenti 


Art. 14. 


Ogni scavo deve, di norma, essere provvisto di so- 
stegni e rivestimenti per impedire franamenti o caduta 
di materiali. 

Le armature di sostegno ed i rivestimenti provvisori 
devono essere messi in opera di pari passo con l’avan- 
zamento dello scavo e mantenuti sino alla costruzione 
del rivestimento definitivo. 


Scavi in terreni stabili 


Art. 15. 


Le armature di sostegno ed i rivestimenti provvisori 
possono omettersi quando lo scavo sia eseguito in ter- 
reni che non presentino sicuramente pericoli di frana- 
mento o di caduta di materiali. 

Nelle condizioni previste dal comma precedente, lo 
stato di sicurezza dello scavo deve essere tuttavia con- 
trollato, allo scopo di provvedere tempestivamente al. 
l'armatura o al puntellamento dei tratti o punti risul. 
tanti non sicuri. 


Le pareti e la calotta degli scavi non armati, in pros- 
simità dei luoghi ove si abbatte la roccia per mezzo di 
esplosivi, devono essere controllate dopo ogni brilla. 
mento di mine. 


Resistenza delle armature 


Art. 16. 

Il tipo di armatura e le dimensioni, la disposizione 
ed il numero dei suoi elementi, devono essere scelti in 
relazione alla natura, alle condizioni ed alla spinta dei 
terreni da attraversare, ed in modo che le strutture 
resistenti lavorino con un adeguato margine di sicu- 
rezza. 

) Spinte eccezionali del terreno 


Art. 17 


Quando, per effetto del rigonfiamento del terreno, 
del distacco di blocchi, della esistenza di frane, o per 
altre cause anormali, non sia possibile garantire la 
resistenza delle armature, queste devono essere sotto- 
poste ad una particolare sorveglianza onde seguirne la 
deformazione e l’eventuale spostamento, 

Quando le sollecitazioni determinate dalla pressione 
del terreno tendano a deformare le strutture di soste- 
gno o a provocare lo scardinamento delle armature si 
deve provvedere alla tempestiva sostituzione degli ele- 
menti compromessi o all’adozione di altre misure di 
emergenza. A tal fine deve essere tenuto pronto per la 
messa in opera, un numero sufficiente di elementi di 
armatura di rimpiazzo. 


Rivestimento definitivo degli scavi 


Art. 18. 


Il rivestimento definitivo degli scavi, se fa parte del- 
l’opera di costruzione, deve seguire l'avanzamento dello 
scavo compatibilmente con le esigenze della sicurezza 
e delle altre fasi di lavoro. 


"Cautele in particolari fasi del lavoro di armatura 


Art. 19. 


La posa in opera e la rimozione delle armature di 
sostegno dello scavo e del rivestimento murario defi- 
nitivo sono eseguite sotto la sorveglianza di assistenti 
o di capisquadra esperti. 

Questa norma si applica anche quando si tratta di 
rimuovere le armature per la esecuzione degli allarghi 
delle profilature degli scavi. 

Quando l’abbattimento del terreno viene eseguito per 
mezzo di mine, il lavoro di messa in opera delle arma- 
ture deve sempre essere proceduto dalla rimozione 0 
dal.consolidamento, da eseguirsi con mezzi appropriati 
e con ogni cautela, dei massi resi instabili dalla esplo- 
sione ma ancora in posto nelle pareti e nella calotta 
dello scavo, nonchè da un accurato controllo dello stato 
di sicurezza del tratto da armare. 


Controllo giornaliero delle armature delle pareti 
dello scavo 


Art. 20. 


Ferme restando le disposizioni dell’art. 15, secondo 
comma, e dell’art. 17, nei lavori di escavazione deve 
essere disposto un controllo giornaliero delle armature 
e delle pareti dello scavo, da eseguirsi da lavoratori 
esperti. 
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CAPO III 
NORME PARTICOLARI 
PER I POZZI E PER LE GALLERID A FORTE INCLINAZION® 


Accessi ai posti di lavoro Difesa dei vani 


Art. 21. 


L’accesso ai posti di lavoro nei pozzi deve essere pre- 
disposto con rampe di scale, ènche verticali, purchè 
sfalsate tra loro e intervallate da pianerottoli di riposo 
posti a distanza non superiore a 4 metri l’uno dal. 
Paltro. 

Il vano scala: deve essere protetto contro la caduta 
di materiali e, nel procedimento di perforazione dal 
basso verso l’alto, esso deve essere separato con robusti 
diaframmi per tutta la sua altezza dai vani di discarica 
e di sollevamento degli attrezzi e dei materiali. 

I posti di manovra degli addetti al sollevamento ed 
allo scarico dei materiali devono essere adeguatamente 
protetti. 

Nelle gallerie a forte inclinazione l’accesso al posto 
di lavoro deve essere assicurato mediante scala continua 
a gradini con pianerottoli di riposo almeno ogni 10 me- 
tri, predisposta su un lato dello scavo e munita di cor- 
rimano, anche di materiale flessibile purchè resistente, 
fissato alla parete. 

Nelle gallerie a forte inclinazione scavate dal basso 
verso l’alto, deve essere predisposto, «a distanza non 
maggiore di 30 metri dal fronte di attacco, un solido 
sbarramento atto a trattenere il materiale scavato, mu- 
nito di apertura laterale adeguatamente protetta per 
il passaggio dei lavoratori. 


Ponti sospesi 


Art. 22. 


I ponti sospesi o bilancini, il cui impiego è discipli. 
nato dal capo VI del decreto del Presidente della Re- 
pubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per 
la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costru- 
zioni, sono ammessi soltanto per operazioni comple- 
mentari o di rifinitura. 

In deroga a quanto disposto dal primo comma del: 
l’art. 41 del suddetto decreto, il ponte sospeso deve 
essere munito di parapetti in robusta rete metallica 
intelaiata, alti non meno di 1 metro. 


Brillamento delle mine 


Art. 23. 


L’accensione delle mine nei pozzi deve essere fatta]. 


elettricamente, quando non sia possibile riportare il 
capo della miccia esternamente al pozzo. 


CAPO IV 
TRASPORTI IN GALLERIA 
Armamento delle ferrovie 


Art. 24, 


Il piano di posa dell’armamento delle ferrovie decau- 
ville deve essere preventivamente sistemato e livellato; 
la posa in opera di detto armamento, che deve essere 


adeguato alla portata dei convogli, deve essere eseguita 
a regola d’arte, ai fini della sicurezza del transito dei 
convogli stessi. 

Gli scambi devono essere tali da consentire le mano: 
vre senza pericolo per i lavoratori. 


Locomotori 


Art. 25. 


Nei locomotori impiegati in sotterraneo che, per la 
loro sagoma, consentono due posti, questi devono essere 
occupati dal conducente e dall’accompagnatore del tre- 
nò; i posti medesimi devono essere protetti da robusta 
tettoia. 

Nei locomotori monoposti l’accompagnatore deve col. 
locarsi: a) alla coda del treno qualora il locomotore sia 
di testa; 3) nel vagone più prossimo al locomotore se 
quest’ultimo. sia di coda. 

Devono evitarsi il più possibile e compatibilmente con 
le esigenze del lavoro, composizioni di treni con loco- 
motori interposti fra vagoni. 

Nei treni composti con locomotori di coda o inter- 
niedi, devono collocarsi, ben visibili, lampade di esire- 
mità. 

I locomotori devono comunque essere dotati di: 


1) freni regolamentari, continuamente controllati; 
2) fanali collocati sulle due testate; 
8) segnalazioni acustiche, 


Carrelli 


Art. 26. 


I carrelli impiegati in sottorraneo devono essere do- 
tati di dispositivo che impedisca l’accidentale rovescia- 
mento della cassa e forniti di agganciamento sicnro, 

La distanza fra le testate delle casse dei carrelli ag- 
ganciati deve essere non minore di 6 centimetri. 


Trasporto persone 
Art. 27. 


Il trasporto delle persone in sotterraneo con mezzi 
meccanici è consentito solo con veicoli muniti di sedili 
ce di tettoia. 

E’ vietato salire e scendere su convogli in moto. 

Devono essere adottate misure contro il pericolo di 
di urti delle persone contro ostacoli. 

I carrelli adibiti al trasporto di persone devono es- 
sere uniti tra loro e immediatamente al locomotore. 

L’agganciamento dei carrelli deve essere effettuato 
mediante attacchi di sicurezza. 


Formazione e marcia dei convogli 


Art. 28. 


I binari ed i relativi scambi, quando la sezione dello 
scavo lo consenta, devono essere disposti in modo che 


il locomotore possa essere sistemato in testa al con- 


voglio. 

Parimenti deve essere evitata la retromarcia dei con- 
vogli. Comunque quando questa si renda necessaria, il 
primo carrello nel senso della marcia deve essere munito 
di un fanale di segnalazione a luce bianca; la velocità 
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del convoglio deve essere ridotta a non più di 8 chilo- 
metri all’ora ed il movimento deve essere accompagnato 
da frequenti segnali acustici. 

Nella fase di formazione dei convogli devono essere 
predisposti i mezzi necessari ad evitare l’incontrollato 
spostamento dei carrelli e la fuga degli stessi lungo i 
binari, 


Ricovero delle persone 


Art. 29. 


Nelle gallerie percorse da mezzi di trasporto, quando 
la sezione non sia tale che una persona addossandosi 
alla parete possa scansarsi, devono essere predisposte 
‘nicchie, a distanza non maggiore di m. 30 l’una dal 
l’altra, per il ricovero delle persone durante il transito 
dei convogli. 

Qualora ciò non sia possibile per ragioni tecniche, 
deve essere disposto agli estremi dello scavo un mezzo 
di segnalazione ottica o acustica per indicare il divieto 
di passaggio delle persone durante il transito del con- 
voglio. 


CAPO V 


VINTILAZIONE LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA INTERNA 


Lesponsabilità dell’aria ambiente negli scavi 


Art. 30. 


L’aria ambiente degli scavi sotterranei deve essere 
mantenuta respirabile e, quanto più possibile, esente 


da inquinamenti, mediante sistemi o impianti di venti-| 


lazione atti ad eliminare o a diluire, entro limiti di 
tollerabilità, i gas, le polveri e i vapori pericolosi o 
nocivi, 

Ad ogni lavoratore deve essere assicurato un minimo 
di 3 metri cubi di aria fresca al minuto primo, salvo 
‘che ’Ispettore-del-avoro-non-prescriva-un-più-elevato. 
limite in rapporto alla presenza in sotterraneo di par- 
ticolari cause di inquinamento dell'atmosfera. 


Presa e velocità dell’aria di ventilazione 


Art. 31. 


L’aria da immettersi in sotterraneo a mezzo di im- 
pianti di ventilazione artificiale deve essere prelevata 
in posti sufficientemente distanziati da possibili fonti 
di inquinamento. 

La velocità dell’aria di ventilazione ai posti di lavoro 
deve essere tale che, in rapporto alla temperatura del- 
l’aria stessa, non risulti pregiudizievole per la salute 
del lavoratore. 


Apparecchi di controllo 
Art. 32. 


Ogni cantiere deve essere fornito di apparecchiatura 
idonea a svelare la presenza e a determinare la con- 
centrazione nell’atmosfera di gas nocivi o pericolosi, in 
modo particolare dell’anidride carbonica, dell’ossido di 
carbonio, dei gas nitrosi e dell’idrogeno solforato. 

La composizione dell’aria ambiente del sotterraneo 
deve essere controllata periodicamente da esperti. 


I risultati dei controlli, con l'indicazione delle mo- 
dalità tecniche adottate, devono esere tenuti presso il 
cantiere a disposizione degli ispettori del lavoro. 

L’Ispettorato del lavoro può esonerare le imprese dal. 
l'osservanza delle norme contenute nel presente articolo 
quando si tratti di lavori di modesta entità. 


Limitazione della temperatura în sotterraneo 


Art. 33. 


La temperatura dei posti di lavoro sotterranei deve 
essere contenuta, per mezzo della ventilazione e, se 
necessario, ricorrendo ad altri mezzi, al di sotto del 
limite massimo di 30 gradi centigradi del termometro 
asciutto o di 25 gradi centigradi del termometro bar 
gnato. 

Qualora non sia possibile mantenere la temperatura 
entro i limiti sopraindicati, il normale lavoro può es- 
sere continuato a condizione che la permanenza dei la- 
voratori in sotterraneo non si prolunghi oltre le 6 ore 
al giorno, se la temperatura non superi i 85 gradi cen- 
tigradi a termometro asciutto o i 30 gradi centigradi a 
termometro bagnato. 

A temperature superiori ai limiti indicati al comma 
precedente sono consentiti soltanto lavori urgenti di 
emergenza diretti a scongiurare pericoli o lavori relativi 
ad operazioni di salvataggio. In tale caso il personale 
addetto deve essere impiegato secondo orari e turni 
adeguati alle particolari condizioni contingenti. 


Eliminazione dei gas, fumi e polveri prodotti dallo spare 
delle mine 


Art. 34. 


Nei lavori sotterranei, nei quali si impieghino esplo- 
sivi, la eliminazione dei gas, dei fumi e della polvere 
prodotti dallo sparo (volata) deve essere effettuata a 
mezzo di ventilazione artificiale, in modo da consentire 


H-rapido-allontanamento-dei-prodotti-nocivi dal luogo. 


del loro sviluppo, evitandone la diffusione attraverso 
tutto lo scavo. 

E’ consentita la eliminazione dei prodotti nocivi de- 
rivanti dalle volate, per mezzo di sola immissione for- 
zata di aria nella zona dello sparo, purchè i lavoratori 
siano fatti uscire dal sotterraneo prima della volata 
ed il loro rientro avvenga dopo che l’aria sia stata 
sufficientemente depurata. Può derogarsi dall’obbligo 
dell’uscita dei lavoratori quando questi siano fatti se- 
stare in posti in cui, per l’adozione di adeguati accor- 
gimenti ovvero per la presenza di efficienti camini, 
pozzi o finestre, sia garantita la respirabilità dell’aria. 


Macchinario e forza motrice di riserva 


Art. 35. 


Nei casi in cui la ventilazione artificiale sia attuata 
mediante un solo ventilatore, deve essere tenuto nel 
cantiere, in condizioni di essere immediatamente utiliz 
zato, un' secondo ventilatore di riserva. 

Deve inoltre essere sempre disponibile una fonte di 
forza motrice di riserva per l'azionamento dei ventila- 
tori, indipendente da quella normalmente utilizzata, 

Le disposizioni del presente articolo non si applicano 
per le gallerie aventi lunghezza inferiore a 200 metri 
dall’imbocca, 
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CAPO VI 


EDUZIONA DELLO ACQUE 


Eliminazione delle acque sorgive 


Art. 36. 


Durante i lavori in sotterraneo devono essere adot- 
tate idonee misure, quali lo scavo di cunette o di cuni. 
coli di scolo, l'esecuzione di drenaggi, l’uso di pompe 0 


visori, per allontanare le acque sorgive in modo da eli- 
minare il ristagno dell’acqua sul pavimento dello scavo 
ed evitare o deviare lo stillicidio dalla calotta e dalle 
pareti, 

Scavi în discesa 


ATt. 87. 


Nella esecuzione di gallerie, di discenderie o di altri 
scavi in discesa, devono essere costruiti, in quanto sia 
necessario in relazione alla presenza dell’acqua, cunette 
o pozzetti per la raccolta e successiva eduzione all’ester- 
no dell’acqua mediante pompe o cunicoli sottostanti. 

Sono ammessi sistemi di eduzione dell’acqua diversi 


allo scopo e messi in opera tempestivamente. 


Lavori in immersione parziale 
Art. 38. 


Qualora non sia possibile evitare il ristagno del. 
Facqua sul pavimento dei posti di lavoro in sotterraneo, 
il lavoro deve essere sospeso quando l'altezza dell’acqua 
supera i 50 centimetri. 

Nel easo in cui l’acqua superi l'altezza indicata nel 
eomma precedente, possono essere effettuati lavori di 
emergenza, unicamente intesi ad allontanare l’acqua 
o gd evitare maggiori danni all'opera in costruzione. 
Detti lavori devono essere affidati a lavoratori esperti 
ed eseguiti sotto la sorveglianza di assistenti 

Ai lavoratori adibiti ai lavori di cui al presente arti- 
colo devono essere forniti idonei indumenti e calzature 
impermeabili. 


Cautele e difese contro le irruzioni di acqua 


Art. 39. 

Quando in prossimità della zona dello scavo, siano 
stati accertati forti accumuli di acqua con possibilità di 
irruzioni violente nel sotterraneo, oppure detti accu. 
muli siano da presumere in base ai preventivi rilievi 
geologici o alla vicinanza e ubicazione di corsi o bacini 
d’acqua o di vecchi lavori sotterranei abbandonati op- 
pure in base ad indizi manifestatisi durante la esecu- 
zione dei lavori, devono adottarsi le seguenti misure: 

a) esecuzione di trivellazioni preventive di spia, la 
eui direzione, disposizione, profondità e numero devono 
essere stabiliti dal dirigente dei lavori in relazione alle 
eircostanze contingenti; 

B) sospensione del lavoro in caso di pericolo nei 
luoghi del sotterraneo sprovvisti di vie di scampo, sino 
a quando non siasi provveduto & garantire condizioni 
di sicurezza; 

c) limitazione al minimo del numero delle mine per 
volata; brillamento elettrico delle mine tra un turno e 
Paltro; uscita all’esterno o ricovero in luogo sicuro dei 
lavoratori prima del brillamento; 


di eiettori, la messa in opera di rivestimenti anche prov- 


da quelli indicati nel comma precedente, purchè idone 
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&) impiego di mezzi di illuminazione elettrica di 
sicurezza; 

e) tenuta sul posto del materiale necessario per 
chiudere immediatamente i fori di spia e di mina in 
caso di bisogno. 


Difesa contro lo stillicidio 


Art. 40. 


Nel caso di stillicidio abbondante dalla calotta deilo 
scavo, deve essere adottata una protezione impermeabile 
e resistente, indipendentemente dai mezzi personali di 
difesa in dotazione ai lavoratori, 

La protezione di cui al comma precedente deve essere 
adottata anche per le pareti dei pozzi, quando lo stil- 
licidio si riversi sui posti di lavoro sottostanti. 


CAPO VII 


IMPIEGO DEGLI DSPLOSIVI 


Disposizioni di carattere gencrale 


Art. 41. 


Le imprese che impiegano esplosivi, oltre alle dispo- 
skzioni delle leggi e dei regolamenti della Pubblica si. 
curezza ed alle altre relative alla stessa materia, devono 
osservare le disposizioni contenute nel presente capo. 


Elenco degli esplosivi e dei meszi di accensione 
Art. 42, 


Nei lavori in sotterraneo possono essere impiegati 
soltanto gli esplosivi ed i mezzi di accensione relativi 
riconosciuti e registrati in apposito elenco approvato 
con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza 
sociale, su richiesta dei fabbricanti. 

Gli esplosivi sono distinti in comuni e di sicurezza, 
comprendendo in questi ultimi gli esplosivi che rispon- 
dono a buoni requisiti di sicurezza contro 11 grisù e le 
polveri infiammabili, 

Per ciascun esplosivo di sicurezza l’elenco indicherà 
la carica limite. 

In detto elenco non possono essere iscritti esplosivi 
ad ossidazione incompleta, il cui impiego è perciò 
vietato. 


Iscrizione e classificazione 


Art. 43. 


L’iscrizione degli esplosivi e dei mezzi di accensione 
nell’eleneo di cui all’articolo precedente e la loro asse- 
gnazione all'una o all’altra delle due categorie ha luogo 
con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza 
rociale, in conformità al riconoscimento ed alla clas- 
sificazione già effettuata da parte del Ministero del 
Vinterno, ai sensi dell'art. 63 del Testo unico delle leggi 
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773. 

I fabbricanti, nell’inoltrare domanda al Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale per l'iscrizione degli 
esplosivi e dei mezzi di accensione nel succitato elenco, 
devono fornire i seguenti dati: 

a) denominazione degli esplosivi e dei mezzi di ac- 
censione; 
è) stabilimenti che li producono; 
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c) natura e caratteristiche degli esplosivi e dei 
mezzi di accensione; 

d) gas prodotti dalla esplosione, dedotti dai calcoli 
ed indicati con le percentuali in volume ed in peso; 

e) risultati delle prove eseguite per accertare, quan. 
do occorra, la sicurezza contro il grisù e le polveri in- 
fiammabili ; 

Î) temperatura di congelamento per gli esplosivi 
alla nitroglicerina. 


Controllo della temperatura all’interno dei depositi 


Art. 44. 


I depositi contenenti esplosivi alla nitroglicerina de- 
vono essere provvisti di termometri a massima e mi. 
uima. 


Sosta degli esplosivi în sotterraneo 


Art. 45, 


Negli intervalli di tempo, intercorrenti tra il tra- 
sporto e la loro utilizzazione, gli esplosivi non devono 
essere depositati nell’interno delle gallerie o in pros. 


simità degli altri luoghi di impiego, in misura eccedente 


ii fabbisogno di ogni squadra. 

I Aeronatori, già applicati alle micce, e gli esplosivi 
devono essere custoditi entro distinti e "robusti cassoni 
muniti di coperchio chiudibile a chiave. 

Detti cassoni devono essere sistemati a conveniente 
distanza tra loro, dai posti di lavoro e da quelli di 
impiego, 


Controllo delle micce 


Art, 46. 


Tl controllo della velocità di combustione delle micce 
deve essere effettuato periodicamente ed i risultati de- 
vono essere annotati su ‘apposito registro. 

Il registro deve essere tenuto in cantiere a disposi 
zione degli ispettori del lavoro. 


Applicazione dei detonatori alle micce 


Art. 47. 


L’applieazione_dei. detonatori alle micce deve ‘essere 
effettuata in garitte o locali completamente distinti, siti 
all’esterno del sotterraneo ed a distanza non minore di 
25 metri dai depositi degli esplosivi, dai luoghi di la- 
voro e dai baraccamenti. 

Detta operazione deve essere eseguita in presenza di 
non più di 200 detonatori e solo facendo uso delle appo- 
site pinze di sicurezza. 

Nelle garitte e nei locali di cui al primo comma è 
vietato tenere quantitativi, anche minimi, di esplosivo. 


Tempo di attesa dopo lo sparo 


Art. 48. 


Effettuato lo sparo delle mine, è consentito l’accesso 
al cantiere solo quando i gas e le polveri prodotti dal. 
l'esplosione siano stati eliminati e si sia potuta acqui- 
stare la presunzione che nessuna mina è rimasta ine- 
aplosa. 


Misure precauzionali relative al brillamento elettrico 


Art. 49. 


Prima di introdurre nei fori da mina le cartucce in- 
nescate, tutte le linee elettriche entranti in sotterraneo 
devono essere interrotte con coltelli sezionatori siste- 
mati all’esterno, 

I tratti di linee entranti in sotterraneo devosiabssere 
posti in corto circuito e collegati elettricamente a terra. 

Le lampade e gli apparecchi elettrici spostabili de- 
vono essere rimossi dal fronte di lavoro prima di ini- 
ziare l’operazione di carica. 

L’illuminazione del fronte deve essere garantita o con 
fari elettrici, alimentati da generatori ad aria com- 
pressa o da accumulatori o con lampade portatili non 
a fiamma libera. 

I binari e tutte le condutture metalliche devono essere 
collegati elettricamente a terra con dispersori presen- 
tanti | piccolissima. resistenza ed installati a regola d’arte 
fuori del sotterraneo, 


Prova dei circuiti elettrici 


Art. 50. 


La prova del circuito di accensione deve farsi ad una 
distanza non inferiore ai 150 metri dal fronte minato 
e soltanto dopo che tutti i lavoratori si siano allonta- 
nati e posti al sicuro. 


Fonti di energia per il brillamento elettrico 


Art. 51. 


Per il brillamento elettrico delle mine, devono essere 
usati esclusivamente esploditori portatili autonomi. 


Misure di sicurezza în caso di temporale 


Art. 52. 


E? fatto obbligo di approntare nel cantiere un idoneo 
sistema di segnalazione che consenta di dare ai lavo- 
ratori che si trovano nell’interno del sotterraneo di- 
sposizioni per la sospensione immediata del lavoro e 
per mettersi al sicuro dal pericolo di esplosione all’ap- 
prossimarsi di condizioni atmosferiche temporalesche 
nella zona del cantiere, quando si faccia uso di accen- 
sione elettrica. 


CAPO VIII 


DIFNSA CONTRO LH POLVERI 


Misure generali contro le polveri 


Art. 53. 


Nei lavori eseguiti in sotterraneo ai sensi dell’art. 1 
si devono adottare sistemi di lavorazione, macchine, 
impianti e dispositivi che diano luogo al minore svi. 
luppo di polveri; queste devono essere comunque eli. 
minate il più vicino possibile ai punti di formazione. 

Nei lavori per i quali siano disposti, ai fini della lotta 
contro le polveri, procedimenti ad umido, sì devono 
adottare impianti idrici di distribuzione atti ad assi- 
curare una sufficiente quantità di acqua esente da in- 
quinamenti, 


n cme. rcoclerumreercorec 


Bagnatura delle polvert 


Art. 54. 


Quando si procede alla bagnatura della calotta, delle 
pareti e della platea degli scavi, per impedire la diffu- 
sione nell’aria delle polveri formatesi o depositatesi, 
l’innaffiamento deve essere eseguito con spruzzatori 0 
innaffiatori e non con getti violenti di acqua, 

Quando si fa-uso di sostanze per ridurre la tensione 
superficiale dell’acqua o per limitare altrimenti la di- 
spersione delie polveri nell’atmosfera, dette sostanze 
devono essere tali da non nuocere alla salute dei lavo- 
ratori. 

Perforazione delle rocce 


Art. 55. 


La perforazione meccanica delle rocce deve essere 
eseguita mediante macchine munite di dispositivo per 
l’aspirazione delle polveri o per l’iniezione di acqua. 

Nei lavori in cui sia necessario l’impiego di utensili 
privi di canale assiale e sia adottato per la perforazione 
il procedimento ad umido, le macchine devono essere 
dotate di idoneo spruzzatore di acqua. 

Le polveri aspirate attraverso il canale assiale del 
fioretto o all’orifizio del foro in escavazione devono es- 
sere immesse in un separatore a filtro che ne impedisca 
la diffusione nell’aria. 

I dispositivi di cui sopra devono essere impiegati in 
modo che il loro funzionamento abbia inizio contem. 
poraneamente alla messa in marcia della macchina e 
rimanga costante per tutto il periodo di perforazione. 


Macchine per la perforazione o la demolizione delle rocce 


Art. 56. 


Le perforatrici ed i martelli perforatori o demoli- 
tori devono rispondere ai seguenti requisiti: 

a) lo scappamento deve essere provvisto di uno 
schermo deflettore oppure essere disposto in modo che 
l’aria-non possa sollevare la polvere depositatasi sulle 
pareti degli scavi nè investire il lavoratore; 

v) il complesso della. macchina ad aspirazione e 
specialmente il portautensile devono essere tali da as- 
sieurare una sufficiente tenuta delle polveri, 

Le macchine di perforazione devono essere montate 
sopra appositi sostegni, sempre che ciò sia consentito 
dalle esigenze tecniche, 


Speciali dispositivi ad iniezione d’acqua 
Art. DI. 


Le macchine con utensili pneumatici ad iniezione di 
acqua devono essere provviste di un dispositivo che 
impedisca all’aria compressa di penetrare nel canale 
assiale del fioretto, 


Pulizie e ricambio dei filtri dei separatori a polvere 
Art. 58. 


La pulizia dei filtri impiegati nella perforazione a 
secco con aspirazione delle polveri deve farsi all’aperto 
el in luogo isolato, 

I lavoratori incaricati del ricambio e della pulizia 
dei filtri devono essere muniti e fare uso di maschere 
antipolvere, 
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Inumidimento del materiale di scavo da rimuovere 
e trasportare 


Art. 59. 


Il materiale abbattuto nei cantieri, ove l’escavazione 
sia stata eseguita in rocce asciutte e polverulenti, deve 
essere inumidito prima di essere rimosso e trasportato, 
anche se per le operazioni di sgombero o di scaricar 
mento siano impiegati mezzi meccanici. 

La stessa cautela deve essere ‘adottata quando il tra- 
sporto avviene attraverso pozzetti o mediante scivoli. 

Nel trasporto dei materiali con qualsiasi mezzo ese- 
guito occorre evitare la caduta dei materiali stessi. 


Disposizione del tubo di scappamento nelle macchine 
di trazione 


Art. 60. 


Le locomotive con motori a combustione interna o 
ad aria compressa e gli automezzi in circolazione nelle 
gallerie devono avere il tubo di scappamento rivolto 
verso l’alto o provvisto di un defiettore, in modo da 
non sollevare le nelveri i al suolo e sulle 


positatesi 
pareti delle gallerie, 


deposi 


Velocità della corrente d’aria 


Art. 61, 


Salvo quanto è prescritto nell’art. 81 secondo com- 
ma, rei pozzi e nelle gallerie normalmente percorsi dai 
lavoratori, la velocità dell’aria immessa deve essere 
contenuta entro limiti tali da non sollevare la polvere 
depositatasi sulle pareti e sul suolo; in ogni caso, la 
velocità non deve superare i 5 metri al minuto secondo. 


Verifiche della polverosità dell’aria ambiente 
Art. 63. 


Misure antipolrere nella frantumazione dei maicriali 
Qualora per esigenze di lavoro sia necessario eseguire 

ad impedire la, dispersione della polvere. 

devono essere controllati periodicamente, da parte di 

zioni tecniche ambientali o la costituzione delle rocce. 

cantiere a disposizione degli ispettori del lavoro. 

l'esecuzione dei controlli di cui al primo comma, 
Caratteristiche dei mezzi individuali di protezione 

Art. 64. 


în sotterraneo 
in sotterraneo la frantumazione o altre operazioni mec- 
La concentrazione delle polveri nell’aria dei luoghi 
esperti, nei posti in cui sì riscontri il maggior grado 
1 risultati delle analisi, con la indicazione delle mo- 
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previ- 
Qualora per difficoltà di ordine ambientale o altre 


Art. 62. 
caniche sui materiali, si devono adottare misure atte 
di lavoro sotterranei ed il contenuto in silice libera 
di polverosità e ogni qual volta siano mutate le condi- 
dalità tecniche adottate, devono essere tenuti presso il 
denza sociale sono stabiliti le modalità ed i termini per 
cause tecnicamente giustificate sia ridotta l'efficacia 
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dei mezzi generali di prevenzione delle polveri, i lavo- 
ratori devono essere muniti e fare uso di idonee ma- 
schere antipolvere, 

Nelle maschere a filtro, questo deve offrire una resi- 
stenza alla inspirazione e all’espirazione non superiore 
rispettivamente a 15 millimetri e 5 millimetri di co- 
loma d’acqua con una corrente di 50 litri al minuto 
primo e un potere di ritenzione non inferiore al 95 per 
cento delle polveri di un micron di diametro. 


Controllo, disinfezione e deposito delle maschere 
antipolvere 


Art. 65. 


Le maschere di cui all’articolo precedente devono 
essere: 
a) di dotazione strettamente personale e portare la 
indicazione del lavoratore che la usa; 
Db) consegnate a fine di ogni turno di lavoro ad 
apposito incaricato per essere pulite e controllate nella 
loro efficienza; 


c) conservate ordinatamente in un armadio o altro, 


posto idoneo; 
d) disinfettate periodicamente e sempre quando 
cambiano i soggetti che le usano. 


CAPO IX 


ILLUMINAZIONE 
Mezzi di illuminazione fissi 


Art. 66. 


I luoghi di lavoro e di passaggio sotterranei devono 
essere illuminati con mezzi o impianti indipendenti dai 
mezzi di illuminazione individuale portatili. 

Può derogarsi all’obbligo di cui al comma precedente 
quando si tratti di eseguire lavori occasionali o di 

breve-durata-o-in condizioni tali per enì la predispo- 
sizione del mezzo fisso sia particolarmente difficoltosa. 


Mezzi di illuminazione portatili individuali + 
Art. 67. 


Ilavoratori che accedono al sotterraneo devono essere 
provvisti di idoneo mezzo di illuminazione portatile. 


Illuminazione minima in sotterraneo 
Art. 68. 


I mezzi o impianti di illuminazione fissa devono ga- 
rantire nei passaggi e in tutti i punti accessibili del 
sotterraneo un livello di illuminazione non inferiore 
a 5 lux. 

Detto minimo è garantito indipendentemente dal con- 
corso dei mezzi di illuminazione individuale, 


Illuminazione dei posti di lavoro 
Art. 69. 


Fermo restando il minimo di illuminazione prescritto 
nell’articolo precedente, in ogni posto di lavoro deve 
essere garantito, con i mezzi o impianti fissi, un livello 
medio di illuminazione non inferiore a 30 lux. Quando 
si tratti di lavori comportanti specifici pericoli, quali 
il controllo dello scavo dopo lo sparo delle mine, la 


rimozione dei massi instabili dalla calotta o dalle pa- 
reti, la pulizia del fronte di avanzamento dopo la vo- 
lata, la ricerca di mine inesplose o di residui di esplo- 
sivo e la preparazione delle mine, il livello medio di 
illuminazione non deve essere inferiore a 50 lux. 

La collocazione e la distribuzione delle sorgenti lu- 
minose devono assicurare una conveniente uniformità 
di illuminazione. 


24 ai 
via. 


Requisiti dei mezzi di illuminazione 
Art. T0. 


I mezzi di illuminazione installati sul fronte di avan- 


zamento, fermo restando quanto disposto nell'art. 72, 


devono possedere requisiti di robustezza ed essere, per 
quanto possibile, del tipo elettrico, 


CAPO X 


SCAVI IN TERRENI GRISUTOSI MISURE DI SICUREZZA 
CONTRO LE HSPLOSIONI 


Campo di applicazione 


Art. 71 
Quando nel sotterraneo, in base alle preventive in. 


| dagini geologiche sia da ritenersi probabile la presenza 


di gas infiammabili o esplodenti o comunque quando 
tale presenza venga riscontrata nel corso dei lavori, si 
osservano le norme del presente capo. 


Illuminazione di sicurezza 


Art. 72. 

I sistemi ed i mezzi di illuminazione fissi e indivi- 
duali devono essere del tipo di sicurezza. 

Gli involucri di vetro protettivi esterni delle lam- 
pade e dei fari devono essere tali da resistere agli urti 
o altrimenti essere protetti contro gli urti medesimi. 

Le lampade portatili individuali devono essere esclu- 
siviniente-a=pilamo- ad--accumulatore.; inoltre_ devono 
essere provviste. di speciali dispositivi di chiusura che 
non consentano l’apertura della lampada in sotterraneo 
e di dispositivo che interrompa automaticamente il cir. 
cuito di alimentazione della lampadina in caso di rot- 
tura dell'involucro protettivo esterno. 


Requisiti di sicurezza per gli impianti 
e le macchine elettriche 


Art. 73. 

Le macchine, le apparecchiature e le condutture elet- 
triche, i mezzi di segnalazione ed i locomotori a bat: 
teria devono essere di tipo antideflagrante, dichiarati 
tali dal costruttore, 

Dette macchine ed installazioni devono essere pro- 
tette contro gli urti e le altre cause di rottura o dete- 
rioramento, nonchè controllate frequentemente da, per- 
sonale esperto. 


Collegamenti elettrici a terra 


Art. 74. 

La condutture metalliche, nonchè le rotaie dei binari 
dei mezzi di trasporto interni e le guide metalliche dei 
montacarichi devono essere collegate elettricamente a 
terra e l'efficienza del collegamento deve essere perio- 
dicamente controllata da personale pratico. 
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Misure contro fiamme, riscaldamenti e scintille 


Art. 75. 


Nei lavori in sotterraneo è vietato: 

a) eseguire operazioni che diano luogo alla produ. 
zione di fiamme o a riscaldamenti pericolosi; 

b) usare motori termici, compresi i locomotori a 
miftà; 

‘) fumare, introdurre fiammiferi o altri mezzi di 
accensione e usare scarpe con chiodi di ferro. 

Per assicurare l'osservanza delle disposizioni della 
lettera c) del comma precedente, devono essere eseguiti 
controlli sulla persona all'atto dell’entrata in sotter- 
raneo. 


Cautele contro le scintille 


Art. 76. 


Nella esecuzione dei lavori deve essere adottata ogni 
cautela che valga ad evitare la produzione di scintille. 
In particolare si devono evitare urti o attriti fra ma: 
teriali o attrezzi ferrosi, nonchè l’apertura brusca dei 
rubinetti delle condutture dell’aria compressa e l’inve- 
stimento del getto di questa contro oggetti o pareti. 


Impiego degli esplosivi di sicurezza 
Art. TT. 


E’ consentito solo l’uso di esplosivi di sicurezza anti. 
grisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati 
nell’elenco di cui agli articoli 42 e 43 dal Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale. 

L’accensione delle mine deve essere fatta elettrica- 
mente dall’esterno. 

Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotter- 
raneo durante Îa fuse di accensione delle mine. 


Controllo del gas 


Art. 78. 


Il controllo della presenza del gas deve essere perio- 
dicamente eseguito da personale esperto provvisto di 
idonei strumenti indicatori a batteria muniti di qua- 
drante graduato. 

La frequenza dei controlli, quando il gas non è stato 
ancora riseontrato, è stabilita in relazione al grado di 
probabilità della sua manifestazione, tenuto conto della 
natura e delle caratteristiche del terreno in escava- 
gione e di quello della zona circostante, nonchè dei 
fenomeni indiziari eventualmente manifestatisi nel cor- 
so dei lavori di scavo. Quando la comparsa di gas sia 
da ritenersi molto probabile, i controlli devono essere 
eseguiti giornalmente dopo ogni volata e, in caso di 
sospensione del lavoro, prima della ripresa di esso, 

Se la presenza del gas è accertata, il controllo della 
sua concentrazione è esemuito in modo continuativo. 

Il controllo della presenza e della concentrazione del 
gas non può essere limitato alla zona del fronte di 
avanzamento, ma deve essere esteso a tutto lo sviluppo 
del sotterranco ed in modo particolare alle zone elevate. 

E’ ammesso l’uso, in aggiunta agli strumenti di cui 
al primo comma, di lampade grisuscopiche tipo Davy, 
purchè affidate a personale pratico espressamente in. 
caricato e sempre che, quando ron siano direttamente 
usate dalla persona, vengano tenute in funzione, in 
luoghi appropriati, al riparo dagli urti 
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Sospensione dei lavori e abbandono del sotterraneo 


Art. 


Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo del sot- 
terraneo una concentrazione di gas infiammabile 0 
esplodente superiore all’i per cento in volume rispetto 
all’aria, con tendenza all’aumento, e non sia possibile, 
mediante la ventilazione 0 con altri mezzi idonei, evi. 
tare l'aumento della percentuale del gas oltre il limite 
sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto solle- 
citamente uscire dal sotterraneo. 

Analogo provvedimento deve essere adottato in caso 
di irruzione massiva di gas. 


Lavori interni di emergenza 


Art. 80. 


Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di 
sicurezza previste dall’articolo precedente possono es- 
sere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente 
necessari per bonificare l’ambiente dal gas e quelli in- 
dispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità 
delle armature degli scavi, 

Detti lavori devono essere affidati a personale esperto 
numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi 
di protezione, comprendenti in ogni caso l’autoprotet. 
tove, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione 
prevista dall’art. 101 per le squadre di salvataggio. 


CAPO XI 


SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI 


Requisiti costruttivi dei baraccamenti 


Art. $1. 


Le baracche destinate ai servizi igienico-assistenziali 
e ai servizi sanitari previsti nel presente capo e nel 
successivo devono avere il pavimento sopraelevato di 
almeno 30 centimetri dal terreno mediante intercape- 
dini, vespai ed altri mezzi atti ad impedire la trasmis- 
sione dell’umidità dal suolo. 

I pavimenti dei baraccamenti devono avere superficie 
unita, essere fatti con materiale non friabile e di age- 
vole pulizia. 

I baraccamenti destinati ad alloggiamenti ed a ser- 
vizi igienici ed assistenziali devono avere pareti peri. 
metrali atte a difenderli dagli agenti atmosferici, 

Nel caso in cui la baracca sia costruita in legname, 
le pareti devono essere doppie con intercapedine di 
almeno 5 centimetri; se costruite in muratura o altre 
strutture, quali conglomerati, pannelli e simili, devono 
essere atte a garantire l’isolamento termico. 

La copertura delle baracche deve essere fatta in modo 
da rispondere alle condizioni climatiche della località: 
essa deve essere munita di intercapedine coibente e 
garantire dalla penetrazione dell’acqua piovana. 

I baraccamenti devono essere forniti di finestre, che, 
per numero, ampiezza e disposizicne, assicurino una 
buona aereazione ed una illuminazione naturale ade- 
guata alla destinazione degli ambienti. 

Le finestre devono essere munite di vetri ed avere 
buona chiusura; quelle dei dormitori devono essere for- 
nite di imposte per oscurare l’ambiente. 

Le porte di necesso devono essere in numero di almeno 
una ogni 25 lavoratori. 
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Quando le condizioni climatiche lo esigano, in cor- 
rispondenza di ogni accesso dall’esterno ai dormitori, 
deve essere disposto un vestibolo ricavato con opportune 
tramezzature. 


Riscaldamento 


Art. 82. 


I baraccamenti devono essere convenientemente ri- 
scaldati in rapporto alle condizioni climatiche della 
località. 

Nei dormitori e negli ambienti chiusi è vietato il 
riscaldamento con apparecchi a fuoco libero. Si deve 
inoltre provvedere all’allontanamento dei prodotti della 
combustione, avendo cura che i camini siano sufficien- 
temente alti, in modo da garantire il tiraggio dei pro- 
dotti della combustione e da impedirne la penetrazione 
negli ambienti vicini. 

Gli impianti di riscaldamento devono essere conve- 
nientemente isolati al fine di evitare il pericolo di in- 
cendio. 


Illuminazione artificiale 


Art. 83. 


I baraccamenti, nonchè i passaggi, le strade interne, 
i piazzali ed, in genere, i luoghi destinati al movimento 
di persone o di veicoli, devono essere forniti di illu- 
minazione artificiale sufficiente per intensità e distri- 
buzione delle sorgenti luminose. 

Devono inoltre essere illuminati, oppure indicati con 
speciali lampade, i punti di transito che espongano 4 
particolare pericolo. 

I baraccamenti adibiti a dormitorio devono essere 
forniti anche di lampade notturne a luce ridotta. 

Gli impianti di illuminazione dei baraccamenti de- 
vono offrire sufficienti garanzie di sicurezza e di igiene. 


AUoggiamenti 


Art. 84. 


I cantieri devono essere provvisti di alloggiamenti 
per i lavoratori. 

L’Ispettorato del lavoro può esonerare le imprese 
dall’obbligo di provvedere agli alloggiamenti, quando 
non ne riconosca la necessità, tenuto conto della vici. 
nanza del cantiere ai centri abitati, della ricettività 
di questi, dello scarso numero dei lavoratori che do- 


vrebbero usufruire degli alloggiamenti stessi, della bre- | 


ve durata dei lavori. 


Arredi degli alloggiamenti 


Art. 85. 


Gli alloggiamenti devono; 

a) essere dotati, per ogni lavoratore, di un lettino 
e di una branda eon rete metallica, corredata di un 
materasso di lana o di capok, o di erine, di cuscino e 
di coperte adeguatamente alle condizioni elimatiche, 
nonchè di lenzuola e di federe per il euscino; 

b) essere dotati di attaccapanni, sedile e menso- 
Hna individuali; 

c) avere, per ogni lavoratore, una cubatura di al 
meno 10 metri e lo spazio libero fra un posto e l’altro 
di almeno 70 centimetri, 

E’ vietato l’uso di lettini o brande sovrapposte, 


L’Ispettorato del lavoro può tuttavia consentire, 
quando ricorrano particolari difficoltà ambientali, che 
le brande siano sovrapposte in non più di due piani. 
In tal caso, lo spazio libero fra una branda e la sopra- 
stante deve essere di almeno un metro e la branda 
superiore deve essere altresì distanziata dal soffitto 
di almeno m. 1,20. 

Qualora i letti siano sistemati in due file, il passag. 
gio tra una fila e l’altra deve avere larghezza noîì ‘infe- 
riore a m. 1,50. 

Gli alloggiamenti devono essere mantenuti, da appo- 
sito personale, in stato di scrupolosa pulizia e devono 
essere disinfettati e disinsettati almeno una volta ogni 
tre mesi ed ogni qualvolta se ne manifesti la necessità. 
Le lenzuola e le federe devono essere lavate almeno ogni 
dieci giorni. 

Lavandini 


Art. 86. 


I cantieri devono essere forniti dei mezzi necessari 
per la pulizia personale dei lavoratori; l'erogazione 
dell’acqua deve essere fatta in modo da consentire al 
lavoratori di lavarsi in acqua corrente. 

I lavandini devono essere installati in locali chiusi; 
essi possono essere installati in locali semplicemente 
coperti qualora le condizioni climatiche lo consentano. 
I getti d’acqua devono distare l’uno dall’altro almeno 
50 centimetri ed essere in numero di almeno uno ogni 
cinque lavoratori occupati in ciascun turno di lavoro. 

I lavandini devono essere ubicati nelle immediate 
adiacenze degli alloggiamenti. 


Spogliatoi 
Art. 87. 


I eantieri che occupano più di venti operai devono 
essere provvisti, in prossimità dell’imbocco del sot- 
terraneo, di locale chiuso e opportunamente riscaldato, 


adibito ad uso spogliatoio. 


Lo spogliatoio deve avere i requisiti costruttivi e-di 
arredamento atti a garantire la custodia e, se del caso, 
l’asciugamento degli indumenti; esso deve inoltre essere 
mantenuto in buone condizioni di igiene. 

L’Ispettorato del lavoro può estendere l’obbligo san- 
cito dal primo comma alle aziende che occupino meno 
di venti lavoratori, tenuto conto della durata dei lavori 
e delle condizioni nelle quali essi si svolgono. 


Docce 
Art. 88. 


Nei cantieri che occupano più di 100 lavoratori de- 
vono essere installate docce, con acqua calda, nel nu- 
mero di almeno una per ogni 25 lavoratori. Ogni posto 
di doccia deve occupare una superficie di almeno un 
metro quadrato. 

Le docce devono essere sistemate in locali chiusi, 
attigui agli spogliatoi, efficacemente protetti dagli 
agenti atmosferici ed opportunamente riscaldati. 

Nei locali delle docce deve assegnarsi ad ogni posto 
di doccia uno spazio sufficiente per spogliarsi, conve- 
nientemente riparato e fornito di sgabello e attacca- 
panni. 

Il pavimento dei locali destinati alle docce deve essere 
impermeabile, sistemato in modo da assicurare il de- 
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flusso dell’acqua e deve essere munito di griglia in 
legno. 

A mezzo di regolamento interno devono essere sta. 
bilite la frequenza ed i turni per l’uso delle docce, te- 
nendo conto delle condizioni nelle quali si svolge il 
lavoro. 

L’Ispettorato del lavoro, quando ricorrano partico- 
lari necessità, può variare il numero di docce e la fre- 
quenza stabilita dal regolamento interno. 

Il lavoratore deve praticare il bagno secondo i turni 
abiliti 


CURIIIA UL 


I cantieri che occupano fino a 100 lavoratori devono 
ugualmente essere provvisti di docce con acqua calda, 
anche se realizzate con sistemi di fortuna, purchè non 
in contrasto con le norme di igiene e con la decenza. 

L’imprenditore deve fornire al lavoratore adatti mez- 
zi detersivi e convenienti asciugatoi, 

L’imiprenditore deve assicurarsi che l’acqua da usarsi 
nei lavandini e nelle docce, abbia i requisiti igienici 
richiesti dal particolare uso. 


st 


Acqua potabile 
Art. 89. 


I cantieri devono essere approvvigionati di acqua po- 
tabile compresa quella destinata ad usi di cucina, in 
quantità non inferiore a 15 litri per lavoratore occu- 
pato e per giorno. La potabilità dell’acqua, quando 
questa non derivi da una fonte pubblica di approvvi. 
gionamento, deve essere fatta accertare dall’autorità 
sanitaria. 

Presso le sorgenti, le fonti, i serbatoi, le pompe le 
bocche di erogazione in genere, che erogano acqua non 
rispondente alle norme del precedente comma, deve es- 
sere posta la scritta « non potabile ». 

Ove l’importanza del cantiere e ia durata dei lavori 
To richiedano ed ove l’esistenza sul posto di fondi di 
approvvigionamento lo consenta, si deve provvedere 
alla distribuzione ed alla erogazione dell’acqua pota- 
bile nel cantiere a mezzo di un idoneo impianto, che 
garantisca dall’inquinamento. 

Qualora non sia possibile provvedere al detto im- 
pianto, l’approvvigionamento, la raccolta, la distribu- 
zione e l'erogazione dell’acqua potabile, compresa quella 
destinata ad uso di cucina, deve essere fatta in modo 
da assicurare i requisiti di potabilità. 

Nei cantieri, ove esista un sistema di distribuzione 
dell’acqua potabile per condutture, si deve provvedere 
alla installazione di rubinetti almeno nella cucina, nel 
refettorio ed in punti convenientemente ubicati rispetto 
ui baraccamenti, 


Distribuzione dell’acqua potabile in sotterraneo 


Art. 90. 


Ogni lavoratore deve poter disporre in sotterraneo 
di almeno due litri di acqua potabile per ogui otto ore 
lavorative. Se l’acqua potabile viene conservata entro 
recipienti individuali, questi devono essere resistenti, 
facilmente pulibili e provvisti di buona chiusura. 

Qualora nei sotterranei vengano collocati serbatoi di 
acqua potabile, questi devono rispondere a requisiti di 
idoneità ed il loro contenuto deve essere, se del caso, 
rinnovato periodicamente in modo da assicurare il co- 
siante carattere di potabilità dell’acqua, 


Mense 


ATt. IL. 


Nei cantieri ove siano alloggiati più di 50 lavoratori, 
dei quali almeno dieci ne facciano richiesta, l’impren- 
ditore deve istituire un servizio di mensa e deve for 
nire, a suo carico, il personale e l’attrezzatura necés 
sari per la preparazione dei pasti caldi. 

Il funzionamento della mensa e la composizione delle 
tabelle alimentari dev essere regolati mediante ao- 
cordi fra l’imprenditore ed i lavoratori. 

Per l’approvvigionamento e la conservazione dei vi- 
veri devono osservarsi le norme necessarie a garantire 
1 requisiti igienici. 

La cucina deve essere installata entro ambienti chiusi 
e deve essere convenientemente arredata e mantenuta 
in condizioni di scrupolosa pulizia. 

Anche i lavoratori che non alloggino presso il can- 
tiere hanno facoltà di fruire della mensa. Qualora essi 
rinuncino a tale facoltà, imprenditore ha l’obbligo di 
fornire loro i mezzi necessari per riscaldare le vivande 
che i lavoratori stessi giornalmente portino con sè. 

Quando non ricorra, a norma del primo comma, l'ob 
bligo della mensa e non vi sia possibilità per i lavo. 
‘tori, nel luogo ove sorge il cantiere, di provvedersi 
di viveri dai normali esercizi l'imprenditore deve assi. 
curarne la disponibilità sul posto e, se richiesto dad 
lavoratori, provvedere all’istituzione di una mensa. 


pPpna 


SU 


Lo) 


Refettori 


Art. 92. 


I cantieri in cui i lavoratori consumino sia pure un 
pasto sul luogo di lavoro devono essere provvisti di un 
locale da adibirsi a refettorio, mantenuto a cura del- 
l’imprenditore in stato di scrupolosa pulizia, arredato 
con tavoli e nuniero adeguato e fornito di 
personale in numero sufficiente, 


3 


sedili in 


FIOM 


Locali di soggiorno 
Art. 93, 


I cantieri in cui siano alloggiati più di 200 lavora 
tori devono essere provvisti di un capace locale di sog- 
giorno, nel quale questi possano trattenersi durante le 
ore libere dal lavoro, 

Nei cantieri in cui il numero dei lavoratori allog- 
giati sia inferiore a 200 deve provvedersi almeno a che 
il refettorio prescritto dal precedente articolo possa 
essere adibito anche a locale di soggiorno; a tal fine 
esso deve possedere requisiti di capacità in relazione, 
sia al numero dei lavoratori che vi consumano i pasti, 
sia al numero di quelli che vi sostano contemporanea» 
mente. 

Latrine 


Art. 94, 


Nelle vicinanze degli alloggiamenti devono essere pres 
disposte latrine in numero di almeno una egni 20 lavo- 
ratori occupati. 

Le latrine devono essere protette dagli agenti atmo- 
sferici ed inoltre costruite e mantenute in modo da 
salvaguardare la decenza, da non costituire causa di 
diffusione delle malattie trasmissibili e da non costi- 
tuire causa di inquinamento delle acque destinate agli 
usì del cantiere e dell’abitato. 
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L’Ispettorato del lavoro può prescrivere la installa» 
gione di latrine in sotterranéo, fissandone le caratteri. 
stiche, ove ne riconosca la necessità in relazione alla 
natura ed importanza dei lavori, al numero dei lavora. 
tori occupati ed al rischio di trasmissione di malattie. 

Alla pulizia ed alla manutenzione delle latrine deve 
essere destinato personale in numero sufficiente. 


CAPO XII 


SERVIZI SANITARI 


Istituzione dei servizi 
Art. 95. 


Nei cantieri deve essere assicurata l'assistenza sani- 
taria ai lavoratori colpiti da infortunio o altrimenti 
bisognevoli di cure; a tal fine i cantieri devono disporre 
di adeguati presidii medico-chirurgici, 

Nei cantieri deve essere assicurata la costante di- 
sponibilità di un mezzo di trasporto, atto a trasferire 
prontamente il lavoratore, che abbia bisogno di cure 
wgenti, al più vicino posto di soccorso. 


Pronto soccorso 


Art. 96. 


I cantieri che occupano fino a 100 lavoratori devono 
essere dotati di almeno una cassetta di medicazione. 

1 cantieri che occupano un numero di lavoratori su- 
periore a 100 e quelli la cui distanza da posti pubblici 
di pronto soccorso sia tale da non garantire la tempe- 
stiva assistenza, devono avere sul posto di lavoro una 
propria attrezzatura sanitaria, consistente in un appo- 
sito locale, rispondente ai requisiti di cui agli arti- 
coli 81, 82 e 88, fornito dei presidii necessari ai pronto | 
soccorso, nonchè di acqua potabile, di lavandino e di 
Jatrina. dI 

L'imprenditore deve provvedere &cchè un medico, | 
prontamente reperibile, possa rapidamente raggiungere, 
in caso di bisogno, il cantiere. 


Infermeria 


Art. 97. 


Nei cantieri che occupano almeno 500 lavoratori, ol- 
tre al locale di pronto soccorso indicato nell’articolo 
precedente, deve essere allestita una infermeria, nella 
quale possano essere ricoverati i lavoratori che siano 
affetti da lievi forme morbose ovvero che siano in at- 
tesa di trasferimento in luogo di cura. L’infermeria 
deve contenere almeno due letti se il cantiere occupa 
un numero di lavoratori inferiore a 1000 e almeno quat. 
tro letti se ne occupa un numero superiore. Essa deve 
avere i requisiti indicati negli articoli 81, 82 e 83 e 
deve essere affidata in custodia ad un infermiere, .in- 
caricato di recare eventualmente i primi soccorsi in 
.nitesa del medico. 

Nei cantieri di cui al comma precedente deve essere 
provveduto affinchè un medico risieda sul posto. 

L’ispettorato del lavoro può esonerare l’imprendi. 
tore che ne faccia motivata istanza dall’osservanza 
delle norme di cui ai commi precedenti, quando nelle 
vicinanze del cantiere esista un ospedale. — 


Determinazione dei presidii medico-chirurgici 
Art. 98. 


Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previ. 
denza sociale saranno indicati i presidii medico-chirur- 
gici, le apparecchiature e i materiali sanitari di cui 
devono essere fornite le cassette di medicazione e le 
infermerie prescritte agli articoli 96 e 97, 


OAPO XIII 
SHRVIZI DI SALVATAGGIO 


Bquadre di salvataggio 


Art. 99. 


Nei cantieri che occupano almeno 150 lavoratori per 
turno ed in quelli in cui, indipendentemente dal nu- 
mero dei lavoratori occupati, vi sia o possa ritenersi 
probabile la presenza di gas infiammabili o esplodenti, 
deve essere istituita, per ciascun turno di lavoro, una 
squadra di salvataggio. 


Composizione delle squadre di salvataggio 
Art. 100. 


Il numero dei componenti ciascuna squadra di sal. 
vataggio deve essere adeguato alla pericolosità dei la- 
vori od alla estensione del cantiere; în ogni caso non 
può essere inferiore a cinque elementi, in essi com: 
preso un capo squadra. 

I componenti la squadra di salvataggio devono es- 
sere volontari, avere età compresa fra i 21 ed i 45 anni, 


‘possedere le attitudini necessarie alle prestazioni loro 


richieste e conoscere ia topografia del sotterraneo. 
Essi devono essere facilmente reperibili in caso di 
necessità. 


Attrezzature delle squadre di salvataggio 
Art. 101. 

L’attrezzatura necessaria per l’equipaggiamento delle 
squadre di salvataggio è custodita in adatto locale si. 
tuato in prossimità dell’imbocco del sotterraneo e non 
può essere distratta per altri usì. 

Oltre ai comuni attrezzi di lavoro, devono essere 
disponibili i necessari mezzi di emergenza, quali estin. 
tori, lampade di sicurezza, bretelle di salvataggio, ap- 
parecchi per la respirazione. artificiale. Devono essere 
disponibili autorespiratori ed indumenti protettivi ed 
incombustibili in numero corrispondente ai componenti 
la squadra di salvataggio ed agli elementi di riserva. 

Deve essere altresì disponibile un adeguato numero 
di bombole di ossigeno di ricambio per gli autorespi- 
ratori. 

L’attrezzatura ed i mezzi di cui ai comma precedenti 
devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di 
pronto impiego. 


Personale di’ soccorso 
Art. 102. 
Nei cantieri ove non sia obbligatoria la istituzione 
delle squadre di salvataggio devono essere prescelti in 
numero adeguato e, in ogni caso complessivamente non 


inferiore a nove, lavoratori volontari idonei ad inter- 
venire in operazioni di soccorso o di salvataggio, 
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Negli stessi cantieri devono essere tenuti disponibili 
saimeno quattro sutorespiratori con un numero ade- 
guato di bombole di ossigeno di ricambio e gli altri 
mezzi di emergenza necessari 


Personale di riserva 
Art. 103, 


ot 

Le squadre di salvataggio devono avere un adeguato 
numero di elementi di riserva per il rimpiazzo di com- 
ponenti indisponibili o per il rafforzamento del servi- 
zio in caso di emergenza. 

Elementi di riserva devono altresì essere designati 
per il servizio di soccorso previsto dall’articolo pre 
cedenta. 

Addestramento professionale 
Art. 104. 


I componenti delle squadre di salvataggio ed { lavo- 
ratori designati per il soccorso, nonchè gli elementi di 
riserva, devono essere addestrati e periodicamente al. 
lenati nell’uso dei mezzi di protezione e di soccorso. 


CAPO XIV 
NORME PENALI A FINALI 


Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro 
e dai dirigenti 


Art. 105. 


I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: 

a) con l'ammenda da L. 200.000 a L. 300.000 per 
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 53. 84, 35 primo e secon. 
do comma, 28 primo e secondo comma, 09, 12 primo com- 
ma, 46 primo comma, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 secondo 
comma; 55, 72, 72, 74, 76, 77, TS, 79, 80, 84 primo 
comma, 89, 95, 96, 97 primo e secondo comma, 99, 100, 
101, 102. Nei casi di maggiore gravità i trasgressori 
sono puniti con l’arresto fino a tre mesi. Alle stesse pe- 
nalità soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti che 
non osservano le prescrizioni rilusciate dell'Ispettorato 
del lavoro ai sensi dell’art. 30 ultimo comma; 

b) con l'ammenda da L. 100.009 a L. 200.000 per 
l'osservanza delle norme di cui agli articoli 7, 11, 18, 
22, 24, 26 primo comma, 27 primo, terzo, quarto e quinto 
comma, 28, 31, 32 primo, secondo e terzo comma, 36, 
87, 40, 45 secondo comma, 58, 57, 61, 62, 63 primo e 
terzo comma, 64, 65 lettere a), c) e d), 66, 68, 69, 81, 82, 
83, 85, 86, 87 primo e secondo comma, $8 primo, se- 
condo, terzo, quarto, quinto, ottavo e nono comma, 
90, 91, 92, 94 primo, secondo e quarto comma, 103, 104. 
Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro e 
i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate 
dall’Ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 88 
sesto comma, 94 terzo comma; 

c) con l'ammenda da L. 50.000 a L. 100.000 per 
l'inosservanza delle norme di cmi agli articoli 8, 9, 25 
primo e quinto comma, 26 secondo comma, 44, 46 se- 
condo comma, 54 primo comma, 56, 58, 59, GO, 63 se 
condo comma, 93; 

d) con l'ammenda di L, 5000, con un massimo di 
L. 100.000, per ogni lavoratore cui si riferisce la inoe- 
servanza delle norme di cui agli articoli 12, $$ terzo 
comma, 67, 


Contravvenzioni commesse dai preposté 


Art, 106 
I preposti sono puniti: 

a) con l'ammenda da L, 10.000 a L. 20.000 per 
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 19, 45, 
47, 48, 49 primo, secondo e terzo comma, 50, 75 let- 
tere 4) e c), 77 terzo comma, 79, 80. Nei casi di mag- 
giore gravità i trasgressori sono puniti con l’arreste 
fino a tre mesi; 

5) con l’ammenda da L. 5000 a L. 10.000 per l’inos 
servanza delle norme di cui agli articoli 10, 25 terzo 
e quarto comma, 27 quarto comma, 28 secondo e terzo 
comma, 58 primo comma, 59, 65 lettere a), 0) e d), 76, 
$5 quinto comma, 


Contravvenzioni commesse dai lavoratori 


Art. 107. 


I lavoratori sono puniti: 

a) con l’ammenda da L. 2500 a L. 5000 per Pinos 
servanza delle norme di cui agli articoli 28 secondo 
comma, 47, secondo comma, 75 lettera c), 100 terzo 
comma. Nei casi di maggiore gravità i trasgressori sono 
puniti con l’arresto fino a tre mesi; 

0) con l'ammenda da L. 1000 a ce 2500 per l'inos 
servanza delle norme di cui agli articoli 10, 12 prime 
comma, 25 secondo comma, 27 secondo comma, 58 se. 
condo comma, 64 primo comma, 65 lettera d), 88 set 
timo comma. 

Decorrenza 


Art. 108. 
Tl presente decreto entra in vigere Îl 1° luglio INA 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei 


decreti della Repuiblilica Ttaliana, E’ fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Ioma, addì 20 marzo 1956 


GRONCHI 


Segni — VIGORELZI 
Visto, 11 Guardasigilli: Mono 
Registrato alla Corte dei conti, addi 3 aprile 196 
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 99. — Caramagno 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
20 marzo 1956, n. 321 


Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del 
lavoro uei cassoni ad aria compressa. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al 
Governo l’emanazione di norme generali e speciali in 
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; 

Viste il decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per 
l’igiene del lavoro; 

Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione j 

Sentito il Conriglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la pre 
videnza sociale; 
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Decreta: 


CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 


Campo di applicazione 
Art, 1. 


Il presente decreto si applica ai lavori eseguiti me- 
diante cassoni ad aria compressa, ai quali siano addetti 
lavoratori subordinati ai sensi dell’art. 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 647. 


Applicazione delle altre disposizioni per la prevenzione 
degli infortuni e por Vigiene del lavoro 


Art. 2. 


‘Nella esecuzione dei lavori indicati all’art. 1, devono 
essere osservate, in quanto aventi per oggetto argo- 
menti non espressamente disciplinati dal presente de- 
creto, anche le disposizioni dettate; 

a) nel decreto del Presidente della Repubblica 
2° aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per 
la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

b) nel decreto del Presidente della Repubblica 
19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per 
l’igiene del lavoro; 

c) nei provvedimenti speciali sugli apparecchi a 
pressione vigilati dalla Associazione nazionale per il 
controllo della combustione, 


Soggetti tenuti all’osservanza delle norme 


Art. 3. 


All’osservanza delle norme del presente decreto sono 
tenuti, per quanto loro spetti e competa, coloro che 


—cesercitauo=le-attevità-indicate-nell’art. 1, i dirigenti, | 


i preposti, i lavoratori addettivi ed i medici, 


CAPO II 


COSTRUZIONE ARREDAMENTO MD ESERCIZIO 
DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI 


Requisiti dei cassoni e dei camini 
Art. 4. 


I cassone deve avere una camera di lavoro dell’al. 
tezza minima di m. 2, misurata tra l’orlo del tagliente 
ed il cielo della camera. L’Ispettorato del lavoro può 
consentire che tale altezza sia ridotta a m. 1,80 quando 
ricorrono particolari esigenze tecniche, 

H diametro dei camini, se di sezione circolare, e le 
loro dimensioni trasversali minime, se di sezione non 
circolare, devono essere almeno di m. 1. 

Le scale di accesso al cassone devono essere costruite 
fn modo da renderne sicuro l’uso; in particolare, esse 
devono avere una larghezza minima di 30 centimetri 
e la loro distanza dalla parete deve essere tale da per- 
mettere un sicuro appoggio per i piedi e, in ogni caso, 
non inferiore a cm. 13 in mezzeria, 

I recipienti per il sollevamento dei materiali devono 
&vere pareti lisce ed essere a sezione trasversale cir- 
colare, a diametro crescente dalle sezioni estreme verso 


quella mediana. Sono ammessi recipienti di altra for- 
ma, purchè provvisti di dispositivi esterni atti ad 
evitare l’intoppo degli orli del recipiente contro i pioli 
della scala. 


Requisiti delle chiusure 


Art. 6 


Le porte destinate al passaggio del materiali, non- 
chè quelle di accesso e di comunicazione per il perso- 
nale, devono essere disposte in modo da potersi aprire 
soltanto nel senso della maggior pressione. E’ fatta 
eccezione per la porta inferiore dei tubi di scarico del 
materiale, la quale deve però essere munita di dispo 
sitivo che ne garantisca l’apertura graduale e ne renda 
possibile la chiusura nonostante la eventuale pressione 
dell’aria e del materiale, 

Nel caso in cui il cassone sia fornito di dispositivi 
automatici per la estrazione e l’introduzione dei mate- 
riali, le chiusure interne ed esterne devono funzionare 
in modo che luna non possa aprirsi se l’altra non 
è chiusa. 

Quando i dispositivi non siano antomatici, devono 
adottarsi mezzi ausiliari di garanzia, tali da impedire 
che il personale possa aprire la chiusura interna 0 
esterna se l’altra non è chiusa. 


Requisiti delle campane 


Art. 6. 


La campana deve avere una altezza media pratica 
bile non inferiore a m. 2 ed un’area della sezione oris 
zontale calcolata in ragione di un metro quadrato ogni 
tre operai. 

Nell’interno della campana deve essere apposta l’in- 
dicazione del numero massimo di persone che vi pos 
sono sostare contemporancamente. 

Le pareti della campana devono essere munite di spie 


‘ci-ispezione. -dall’esterno. 


l’accesso ‘all’interno della campana deve essere sem- 
pre possibile, durante ii lavoro a complesso in pres- 
sione, anche senza l'intervento del personale situato 
all’interno. La campana deve essere provvista di anti. 
camera o di appendice sufficiente a contenere almeno 
due persone, dotata di porta a tenuta e funzionante in 
maniera analoga alla camera di equilibrio, 

La norma di cui al comma precedente non si applica 
quando il cassone è impiegato per lavori a pressione 
non eccedente le 1,5 atmosfere 0 quando è servito da 
più campane con distinta caminata, delle quali nna 
destinata esclusivamente all’accesso di emergenza © di 
controllo. 

Durante fÎl lavoro, le suddette camere sussidiarie 
possono essere messe in pressione unicamente per Il 
transito saltuario del personale addetto alla direzione, 
alla sorveglianza del lavoro ed all’eventuale soccorso. 

Sia la campana che le camere per l’accesso di emer 
genza, comunque disposte, devono essere dotate di pro- 
pri e distinti comandi di compressione e decompres 
sione, disposti in modo da poter essere manovrati, in 
caso di necessità, anche dall'esterno. 

Ciascuna campana deve essere provvista di una val 
vola automatica di searico dell’aria, tarata alla pres- 
sione di lavoro del complesso, maggiorata di non più 
del 10 per cento e tale da non consentire che la pres 
sione superi detto limita. 
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Arredamento interno ed esterno 


Art. 7. 


Qualora la pressione superi le 2,5 atmosfere, la 
campana deve essere dotata di sedili incernierati contro 
parete e in corrispondenza della porta di uscita del. 
Vesterno, di una piattaforma della larghezza di almeno 
m. 0,50, munita di parapetto. 


Requisiti delle camere di ricompressione terapeutica 
‘Art. 8. 


La camera di ricompressione terapeutica deve avere 
dimensioni tali da contenere almeno un letto branda e 
da consentire al personale sanitario di prestare le cure 
all’infortunato ; deve essere inoltre munita di impianto 
di illuminazione artificiale, di spie di ispezione e di 
dispositivi che permettano l’introduzione dei medica- 
menti, 

I manometri ed i congegni di manovra devono essere 
posti sia all’esterno che all’interno della camera, 


Apparecchi di controllo e di segnalazione 
Art. 9. 


Le campane e f serbatoi di aria compressa devono 
essere provvisti di manometri che, oltre a rispondere 
ai requisiti di cui alle vigenti disposizioni sugli appa- 
recchi a pressione, devono essere graduati ® decimi di 
atmosfera. 

Il manometro della campana deve essere facilmente 
accessibile, ispezionabile e collocato all’esterno in modo 
da essere leggibile anche all’interno, 

Quando la pressione sia superiore a 2,5 atmosfere, 
deve essere installato un altro manometro del tipo & 
registrazione automatica. 


Denuncia dei lavori 


Art, 10. 


Chiunque intende eseguire lavori in aria compressa 
deve farne denuncia almeno 20 giorni prima dell’inizio 
ell’Ispettorato del lavoro. 

La denuncia, inviata a mezzo lettera raccomandata, 
deve eontenere: 

a) la indicazione della impresa o della amministra- 
gione che esegue i lavori; 

») la indicazione del luogo del cantiere; 

©) il nome, il cognome e l’indirizzo del capo re- 
aponsabile del cantiere; 

d) la indicazione della durata presuntiva dei lavori; 

e) la indicazione del numero presumibile dei lavo- 
ratori che saranno adibiti ai lavori in aria compressa; 

f) la indicazione della pressione massima che si 
prevede dovrà essere raggiunta; 

9) una descrizione dei lavori e degli impianti pre- 
peritti dal presente decreto; 

R) îl nome, il cognome e l'indirizzo del medico in- 
caricato del servizio sanitario del cantiere. 

Qualora nel corso dei lavori si addivenga alla sosti- 
tuzione delle persone indicate alle lettere c) e 4), questa 
deve essere notificata all’Ispettorato del lavoro. 

Qualora nel corso dei lavori, la pressione denunciata 
venga superata ed ecceda il limite di 8,2 atmosfere, deve 
esserne data, agli effetti dell’art. 36, secondo comma, 
preventiva © immediata notizia all’Ispettorato del la- 


voro, rispettivamente nei casi in cui il superamento di 
detto limite sia predeterminato ovvero si renda indi. 
spensabile per sopravvenute ragioni tecniche contin- 
genti. 


CAPO III 
SERVIZI SANITARI 


Assistenza sanitaria e pronto soccorso 


Art. 11. 


Il cantiere deve essere dotato di un locale adibito 
‘a pronto soccorso, rispondente alle condizioni indicate 
dagli articoli 27, 30 e 31 del decreto del Presidente dell 
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme 
generali per l'igiene del lavoro. 

Il cantiere in cui sì eseguono lavori a pressione supe- 
riore a 1,5 atmosfere deve altresì essere dotato di mezzi 
necessari per sottoporre a ricompressione terapeutica 
i lavoratori che presentino turbe derivanti dall’aria 
compressa. A tal fine, annessa al suddetto locale di 
pronto soccorso, deve essere predisposta una apposita 
camera di ricompressione rispondente ai requisiti sta- 
biliti dal precedente art. 8. 

Il locale adibito a pronto soccorso e la camera di ri. 
compressione non possono essere adibiti ad altri nsi. 


Medici ed infermieri 
Art. 12. 


Un infermiere deve essere sempre sul luogo di lavero 
durante il periodo in cui i lavoratori svolgono la loro 
attività in aria compressa e durante la decompressione. 

Il medico deve essere facilmente reperibile. 

Un mezzo di trasporto deve essere tenuto disponibile, 
in modo da consentire &] medico di raggiungere rapi. 


{damento il luogo di lavoro in caso di soccorso di ur- 


.| genza. 


In luoghi ben visibili del cantiere devono essere affissi 
cartelli indicanti le generalità ed il recapito del me- 
dico, nonchè l’eventuale numero del suo telefono. 

Per le pressioni superiori a 2,5 atmosfere l’Ispetto- 
rato del lavoro può prescrivere la presenza del medico 
nel cantiere o nelle sue immediate vicinanze. 


Presidi medico-chirurgici 
Art. 13. 


Il datore dî lavoro deve fornire i presidî medico- 
chirurgici necessari e deve far prestare le prime cure 
agli individui colpiti da lesioni derivanti dal lavoro in 
aria compressa, secondo le modalità e le indicazioni 
che saranno stabilite con decreto del Ministro per il 
lavoro e la previdenza sociale. 


Trasporto degli infortunati 
Art. 14. 


I cantiere deve essere dotato dî adeguati mezzi per 
il trasporto dell’infortunato, sia dal cassone alla ca- 
mera di ricompressione terapeutica od al locale di 
pronto seecorso, sia, occorrendo, sl posto pubblico di 
soccorse e all’abitazione dell’infortunato. 

La campana deve essere dotata di almeno una bre- 
tella per fl sollevamenta, a mezzo di fune, del lavora: 
tore infortunata, 
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Denuncia di infortunio o di malattia 
Art. 15. 


ll datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare tele. 
graficamente all’Ispettorato del lavoro, entro 24 ore, 
i casi di morte o di infortunio collettivo verificatisi 
durante il lavoro in aria compressa; deve altresì de- 
nunciare 2 mezzo lettera raccomandata, entro tre giorni 
da quando ne ha avuto notizia, i casi di malattia e di 
infortunio che implichino la astensione dal lavoro di 
durata presumibilmente superiore a tre giorni. 


Giornale dei lavori 


Art, 16. 


Gli incidenti tecnici occorsi durante il lavoro in aria 
compressa devono essere annotati su apposito registro. 

1] registro deve essere tenuto sul luogo di lavoro, a 
disposizione degli ispettori del lavoro. 

Deve altresì essere annotata la pressione superiore 
a 1,5 atmosfere raggiunta giornalmente. 

Il registro e, nel caso in cui sia installato, ai sensi 
delP’art. 9, un manometro del tipo a registrazione au- 
tomatica, i relativi grafici devono essere conservati per 
Ja durata di un anno presso il caritiere o, nel caso di 
chiusura di questo, presso la sede dell'impresa, a di- 
sposizione degli ispettori del lavoro. 


Documento personale 


Art. 17. 

Il lavoratore occupato in cantiere dotato di camera 
di ricompressione terapeutica deve essere fornito, a 
cura del datore di lavoro, di un documento conforme 
al modello A, allegato al presente decreto. 

Il lavoratore deve portare sempre con sè il predetto 
decumento e restituirlo al datore di lavoro, nel caso in 
eui abbia cessato di lavorare in aria compressa. 


CAPO IV 
SERVIZI IGIENICI 


Spogliatoù Camere di riposo Latrine 


Art. 18. 
JN cantiere deve essere dotato: 

e) di un locale ad uso spogliatoio, rispondente ai 
requisiti stabiliti dall’art. 40 del decreto del Presidente 
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente 
norme generali per l'igiene del lavoro e essere fornito 
di mezzi adatti ad asciugare gli abiti da lavoro; 

b) di una camera di riposo, contigua e comuni. 
cante con lo spogliatoio, aereata, illuminata e riscal 
data durante la stagione fredda, nonchè fornita di 
panche e di coperte di lana; 

c) di lavandini e latrine sistemati in locali idonei, 
protetti dalle intemperie e posti nelle immediate vici- 
nanze dello spogliatoio e della camera di riposo, 


Bagni a doccia 


Art, 19. 

L’ispettorato del lavoro, quando ne riconosca la ne- 
eessità e tenuto ‘conto dell’importanza del cantiere e 
della durata dei lavori, può prescrivere la installazione 
fi bagui a doccia, aventi i requisiti costruttivi indicati 


nell’art, 38 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali 
per l’igiene del lavoro. 

I lavoratori hanno l’obbligo di fare il bagno e di os- 
servare i turni all’uopo stabiliti a sensi del citato 
art. 38. 

CAPO V 


SVOLGIMENTO DEI LAVORÌ 
Pulizia dell’ambiente di lavoro 


Art. 20. 
Il cassone deve essere tenuto pulito e, per quanto 


| possibile, sgombero da materiale di rifiuto. 


Ricambio dell’aria 
Art. 21. 


Per ciascun operaio che lavora in aria compressa 
deve essere assicurato un ricambio di aria di almeno 
quaranta metri cubi orari. 

L’Ispettorato del lavoro, quando esistano particolari 
cause di corruzione dell’aria, può prescrivere un au- 
mento di detto ricambio. 

L’aria da immettere nel cassone e nella campana deve 
essere prelevata in luogo che dia garanzia di sufticiente 
purezza e, all’uscita dai compressori, deve essere depu- 
ruta dai prodotti di ossidazione degli olii lubrificanti. 


Arresto dell’afflusso dell’aria 


Art. 22. 

Qualora venga ad arrestarsi l'afflusso dell’aria nel 
cassone, deve disporsi l’uscita dei lavoratori dopo un 
periodo di attesa non superiore a dieci minuti. 

La campana o le campane devono poter contenere 
contemporaneamente tutti i lavoratori di un turno. 

Oltre ai compressori necessari al normale esercizio, 


«devono -essere installati compressori di riserva pronti 


per l’uso, 

I compressori, di normale esercizio e di riserva, de- 
vono essere montati in modo da poter alimentare, in- 
sieme e singolarmente, ciascun cassone. 

Quando la pressione eccede il limite di 2,5 atmosfere, 
l’aria deve essere addotta alla camera di lavoro me- 
diante due distinte tubazioni, 

Le tubazioni devono portare, al loro estremo verso 
il complesso in pressione, una valvola di ritegno ed un 
rubinetto di intercettazione, 

Lo stato di arresto e di funzionamento della valvola 
di ritegno e del rubinetto di intercettazione devono es- 
sere controllati periodicamente. 


Temperatura nella campana 


Art. 23. 


La temperatura nella campana deve essere mantenuta 
in limiti igienicamente convenienti. A tale scopo si 
deve provvedere: 

a) durante la stagione estiva, a refrigerare l’aria 
all’uscita dai compressori, a ricoprire la campana con 
stuoie, tende e simili ed & rinfrescare il serbatoio del. 
l’aria con irrorazione di acqua; 

6) durante la stagione invernale, a proteggere la 
campana dalla dispersione termica a mezzo di adatta 
copertura e, ove occorra, a riscaldarla. 


18 


—— Ponti 


Illuminazione 


Art. 24, 


Tl cassone, il camino e la campana devono essere 
illuminati sufficientemente a luce elettrica, Nel cas- 
sone e nella campana deve essere altresì tenuta În per- 
manenza una lampada di soccorso in buono stato di 
funzionamento, 


Apparecchi ed impianti elettrici per il complesso 
Art. 25. 


La tensione massima ammissibile per l’illuminazione 
all’interno non deve superare i 25 Volt e le lampade 
devono essere protette da gabbietta metallica. 

Se per la riduzione della tensione al limite massimo di 
cui al comma precedente si rende necessario l’impiego 
di un trasformatore, questo deve essere installato fuori 
e non in contatto con il complesso, deve avere la car- 
cassa collegata elettricamente a terra ed il primario ed 
il secondario tra loro separati ed isolati; il trasforma 
tore deve risultare inoltre collaudato, con un minimo 
di 1500 Volt applicati, per un minuto, fra il primario 
ed il secondario connesso a massa, 

Quando sia stata accertata la presenza di grisù o di 
altri gas infiammabili, non possono essere installati al- 
l'interno del complesso impianti elettrici di illumina. 
zione di alcun genere; i lavoratori devono essere prov 
visti di lampade individuali di sicurezza, preferibil 
mente del tipo ad accumulatori, ma comunque a tenuta 
stagna, 

Il motore azionante l’argano deve essere installato 
all’esterno della campana. Se trattasi di motore elet- 
tiico, questo deve essere isolato rispetto alla campana 
ed agli altri elementi del complesso. La trasmissione 
del moto all’albero motore dell’argano deve avvenire 
per interposizione di mezzi isolanti quando l’argano 
sia elettricamente isolato dalla campana, La carcassa 
del motore e degli altri apparecchi elettrici che lo cor 
redano devono essere collegati elettricamente a terra 
attraverso un conduttore sussidiario incorporato nel 
cavo adduttore della corrente. 

Il motore può essere comandabile anche dall’interno 
della campana mediante comando a distanza che, se 
del tipo elettrico, non può essere alimentato con cor- 
rente a tensione superiore a 25 Volt. 

1} circuito ed ogni altro argano del comando elettrico 
& distanza devono essere, per la parte situata all’in- 
terno, a tenuta stagna quando anche solo si sospetti 
la presenza di grisù e di altri gas infiammabili. 


Comunicazione fra campana e terra ferme 
Att. 28. 
La campana deve essere unita alla terra ferma con 
apposita passerella; ove ciò non sia possibile, devono 
essere mantenuti in servizio, e prontamente disponibili, 


natanti che possano raccogliere l’intero turno di la- 
voratori, 


Segnalazioni tra Vinterno e Vestorne 


Art. 21. 


Le segnalazioni fra l'interno e lPesterno derono es- 
gere assicurate mediante due distinti sistemi acustici 
di chiaro e facile uso, di cui uno telefonico, 
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Nel cantiere deve essere predisposto un codice di 
segnali da usarsi nelle varie eventualità; copie chiare 
e facilmente leggibili di esso devono essere esposte al. 
l'interno ed all’esterno della campana, nonchè in altri 
punti del cantiere. 

All’esterno della campana deve essere assicurata la 
presenza di personale di sorveglianza, 

Ove esistano, gli apparecchi telefonici esterni comu 
nicanti col cassone devono essere posti in prossimità 
delle campane, in modo che ne sia facile l’uso da parte 
del personale di cui al comma precedente. 


Compressione e decompressione 


Art, 28. 


La compressione deve essere condotta con velocità 
uniforme. 

La decompressione deve essere effettuata a velocità 
uniforme per le pressioni non superiori a 1,5 atmosfere, 
Quando la pressione supera tale limite, la decompres 
sione deve essere effettuata in modo da ridurre rapida 
mente ia pressione iniziale alla metà con la velocità di 
un decimo di atmosfera al minuto primo; la restante 
pressione, in particolare quella compresa tra 0,3 e 
l'atmosferica, deve essere ridotta più lentamente, la 
modo, tuttavia, che la durata totale della decompres- 
sione risulti pari a quella indicata nella tabella di 
cui all’art. 86. 

Qualora l’Ispettorato del lavore abbia, ai sensi del 
secondo comma del successivo art. 37, consentito uni. 
licazione dei periodi di lavoro, i tempi stabiliti per la 
decomposizione devono essere aumentati: 

a) di $ minuti per le pressioni non eccedenti le 1,5 
atmosfere; 

è) di 10 minuti per le pressioni comprese tra 1,5 
e 2,5 atmosfere; 

e) di 15 minuti per le pressioni eccedenti le 2,3 
atmosfere. 

I tempi di decompressione possono essere ridotti di 
non più della metà del caso di lavoratori che non ab- 
biano svolto lavori fisici e che non siano rimasti in aria 
compressa per più di un’ora. 

Il controllo dei tempi di compressione e di decom- 
pressione, da esegnirsi mediante l'orologio c la lettura 
dei manometri, devono essere affidati a persona esperta, 


Stabilità dei cassond 
Art. 29. 


Gi appoggi ed i sostegni del cassone devono essere 
tali da sopportare il peso dal cassone stesso e della 
ZAVOITA, . 

Per i cassoni di tipo fisso perduto, il peso del com- 
plesso affondato deve superare, ad acqua espulsa, di 
almeno il 10 per cente il suo dislocamento. 

Per i cassoni di tipo mobile sospeso, il peso del com- 
plesso immerso ed appoggiato deve superare, ad acqua 
espulsa, di almeno il 5 per cento il suo dislocamento. 
Durante le manovre di sospensione e di spostamento, il 
cassone deve essere sostenuto e guidato con idonei merzi 
di sospensione e trazione ed il peso del complesso devs 
superare, ad acqua espulsa, di almeno il 3 per cente il 
suo dislocamenta, 
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.La zavorra, sia liquida che solida, deve essere siste- 
mata in maniera idonea ed egualmente distribuita; 
quella solida deve essere disposta saldamente sul cielo 
Gel cassone e ad esso ancorata, 

L’accesso dei lavoratori nei cassoni deve essere con- 
sentito soltanto dopo l’ultimazione delle operazioni ne- 
cessarie per l’inizio del lavoro proprio nei cassoni. 


Brillamento delle ming 


Art. 30. 


Per il deposito, il trasporto, la manipolazione e l’im- 
piego degli esplosivi per il brillamento delle mine nei 
lavori in cassoni ad aria compressa, oltre alle norme 
contenute nel testo unico dei regolamenti di pubblica 
sicurezza e negli altri provvedimenti vigenti in materia, 
devono essere osservate. le seguenti disposizioni :. 


a) nell’interno dei cassoni si devono usare esplo- 


sivi che sviluppino il meno possibile gas tossici ed a 
bilancio pos'tivo di ossigeno; 

d) quando si operi in presenza di grisù o di altri 
gas infiammabili, si devono impiegare esclusivamente 
esplosivi aventi buoni requisiti di sicurezza contro 
detti gas; 

c) l’accensione delle mine deve avvenire di prefe- 
renza elettricamente, a meno che non si tema la pre- 
senza di gas infiammabili, nel qual caso l'accensione 
elettrica è obbligatoria; 

d) prima del br'Ilamento delle mine, i lavoratori 
devono uscire dai cassoni e le portelle di comunica- 
zione fra le campane ed i cassoni stessi devono essere 
chiuse. 

I lavoratori possono sostare in campana se, a gin. 
dizio di chi dirige il lavoro, ciò non costituisca pericolo. 

Dopo il brillamento delle mine il lavoro non può es- 
sere ripreso prima che l’aria sia stata sufficientemente 
depurata. 


Lavori în terrem grisutosi 
Art. 31. 


Quando si debba operare in terreni grisutosi o co- 
munque si sospetti la presenza di grisà o di altri gas 
naturali infiammabili all’interno del complesso in pres- 
sione, la presenza del gas deve essere periodicamente 
controllata da personale esperto mediante idonei stru- 
menti misuratori a batteria, muniti di quadrante gra- 
duato. 

Ove la presenza di gas sia stata accertata, il con. 
trollo della sua concentrazione deve essere eseguito par- 
ticolarmente nelle parti alte del complesso, ad ogni 
turno di lavoro. Se la concentrazione è ‘superiore al- 
Y1 % in volume rispetto all’aria, con tendenza all’am- 
mento, devono essere fatti allontanare i lavoratori dal 
complesso sino a quando l’ambiente di lavoro non sia 
stato bonificato. 


CAPO VI 
ORDINAMENTO DEL LAVORO 


Requisit di ta 
Art. 32, 


Gli operai, per essere ammessi al lavoro nei cassoni 
ad aria compressa, devono avere compiuto 20 anni di 
età e non superato i 40 anni, 


Il limite massimo di età è elevato a 48 anni per gli 
operai che abbiano precedentemente lavorato in cas- 
soni ad aria compressa, ed a 50 anni per i capi squadra, 
ove questi ultimi siano riconosciuti fisicamente idonei. 

Per ij lavori che si compiono a pressione superiore a 
2,5 atmosfere, il limite massimo di età è di 35 anni per 
gli operai e di 45 anni per i capi squadra, 

ALG 


Divieto del lavoro delle donne 


Art. 93. 


Le donne non possono essere adibite al lavoro nei cas- 
soni ad aria compressa ed al servizio di assistenza sani- 
taria nelle camere di ricompressione, 


Requisiti fisici e visita medica 


Art, 34. 


I lavoratori da adibire ai lavori in cassoni ad aria 
compressa devono essere fisicamente idonei, 

Il datore di lavoro deve far vigitare da un medico 
competente i lavoratori prima che essi siano destinati 
al lavoro in aria compressa ed immediatamente dopo 
la prima compressione, onde accertare la loro idoneità 
fisic@. 

Le visite agli operai ed ai capi squadra devono essere 
ripetute ad intervalli bimestrali, i quali sono ridotti 
ad un mese quando la pressione supera le 1,5 atmo- 
sfere ed a 15 giorni quando supera le 2,5 atmosfere. 

Oltre alle visite mediche periodiche, il datore di la- 
voro ha l’obbligo di far visitare: 

a) i lavoratori che ne facciano richiesta; 

) gli operai ed i capi squadra che riprendano fl 
lavoro dopo una assenza per malattia; 

o) gli operai ed i capi squadra che per qualsiasi 


altra causa non abbiano lavorato in aria compressa per. 


un periodo superiore ai 15 giorni. 

Il datore di lavoro deve altresì visitare gli impiegati 
e i dirigenti che debbano accedere nei complessi in pres- 
sione. Le visite derono essere ripetute dopo assenze per 
malattia e quando i predetti lavoratori non abbiano 
avuto occasione di accedere nei complessi per un pe 
riodo superiore a 15 giorni. 

Le spese derivanti dalle visite mediche nel presente 
articolo sono a carico del datore di lavoro, 


Registrazioni 
Art. 35. 


Il medico deve: 

a) riportare nella scheda conforme al modello BR, 
xllegato al presente decreto, le note rilevate nel corso 
delle visite mediche di cui all’articolo precedente; 

db) comunicare per iscritto al datore di lavoro l’esite 
delle visite. 

La schede indicate nel comma precedente devono es 
sere tenute sul luoge di lavoro a disporizione degli 
Ispettorati del lavora. 

L’Ispettorato dei lavoro può consentire che le schede 
siano tenute in altro luogo, 
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Durata del lavoro Intervalli 
Art. 36. Art. 98. 


Per la durata dell'orario giornaliero di lavoro inj Tra la fine di un turno giornaliero di lavoro, effet- 
sria compressa e per i periodi di compressione e di de- | tuato in uno o due periodi, e l’inizio del turno succes- 


compressione devono essere osservati i limiti indicati sivo per gli stessi lavoratori devono trascorrere di 
nella seguente tabella: norma almeno 12 ore. In caso di cambiamento di turni, 


in lavori eseguiti a pressione non superiore a 1,5 atmo- 

Î = asd sfere, detto intervallo può ridursi fino a 8 ore, purchè 
Dn "ia 2 è sso . e : 

Durata massima ta | ma dei riposi | evenienza non si verifichi più di una volta la set- 


Pressione | dellavoro in aria Durata \ 3 

fin atmosfere | compressa duran- | minima minima Se timana. 
(oltre la tele 24 ore, esclusi | dei tempi dei tempi D 
pressione |i periodi di com- | di compres- | di decom- 
normale) pressione e di de- sione pressiono 


l’altro di la- 
voro per ‘cia Tabelle della durata del lavoro 


scun lavora- 


compressione toro e dei tempi di compressione e di decompressione 
Art. 39. 

da î x ta vj ia Logo IPagti i o i Nella campana e nel cantiere deve essere affissa, in 
» 1682 » 6,45 latmosfere| » 30| » 1,30 |modo evidente, copia della tabella di cui all’art. 36 
» 282,5 » 4 » 45 » 2,30 |con le eventuali variazioni ed aggiunte previste dagli 
» 2,5a2,8 » 2,45 » 56 » 3 articoli ST e 38. 

» 2883 » 2 » 60 » 4 

» 3a 3,2 » 1,30 » 70 » 5 


Disciplina del personale 

Qualora la pressione di lavoro ecceda le 3,2 atmo- 
siere, l'Ispeitorato dei lavoro stabilisce, di volta in 
volta, in base alle limitazioni previste nella precedente 
tabella, la durata complessiva dell’orario giornaliero 
di lavoro, l'eventuale effettuazione del turno lavora: 
tivo in un unico periodo e i tempi di compressione e di 
decompressione, tenendo conto della pressione massima 
da raggiungersi e delle altre condizioni ambientali e di 
lavoro, che possano costituire causa di pericolo. 

Per.i lavoratori che siano adibiti al lavoro in aria 
eompressa per la prima volta o che lo riprendano dopo 
una interruzione di almeno un anno, la durata del 
lavoro deve essere ridotta a metà: 

e) per il primo giorno, quando la pressione non su- 
peri le dune atmosfere; 


Art, 40, 


Durante il lavoro in aria compressa è vietato fumare 
e fare uso di bevande alcooliche, 

Il lavoratore che mostri di avere abusato di bevande 
alcooliche non può essere ammesso nei cassoni se non 
dopo almeno 24 ore. 

11 datore di lavoro deve escludere definitivamente dal 
lavoro nei cassoni i lavoratori che facciano uso smo- 
dato ed abituale di bevande alcooliche, 


CAPO VII 


NORME PENALI E FINALI 


6) per i primi due giorni, quando la pressione su- Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro 
peri detto limite, e dirigenti 
Art. d1L. 
Periodi di lavoro e di riposo I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: 
Art. 87. a) con l'ammenda da L. 200.000 a L. 300.000 per 


i . y ; one l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, 5, 6 
L'orario giornaliero di lavoro di ciascun turno deve primo, terzo, quarto, sesto, settimo e ottavo comma, 
essere diviso in due periodi separati da riposi inter-|8, 11, 14, 21 primo e terzo comma, 22, 25, 28, 29, 30) 
medi, da trascorrere ell’aria libera. l lettere a), d), 0), d), del primo comma, terzo comma, 
L’ispettorato del lavoro può consentire l’effettua- 31, 38, 36 primo e terzo comma. Nei casi di maggiore 
rione del turno in un unico periodo. gravità i trasgressori sono puniti con l’arresto fino & 
In tal caso: tre mesi, Alle stesse penalità soggiacciono i datori dì 
&) per le pressioni fino a 2,5 atmosfere, deve es-|lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni 
sere concesso agli operai un riposo intermedio di al-|rilasciate dall’Ispettorato del lavoro ai sensi degli arti. 
meno mezz'ora da trascorrere nel cassone, fermi re-/|coli 12 quinto comma, 21 secondo comma, 36 secondo 
stando i limiti di durata massima del lavoro in aria |comma; 
compressa ; b) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000 per 
è) per le pressioni eccedenti le 2,5 atmosfere, deve | l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 9, 12 
essere ridotta di un quinto la durata massimia del|primo e terzo comma, 13, 18, 23, 24, 26, 27 primo e 
lavoro. terzo comma, 82, 37 primo e terzo comma, 38, 40 se- 
Per il lavoro svolto ® pressioni superiori a 1,5 atmo- |condo e terzo comma, Alle stesse penalità soggiacciono 
sfere, i lavoratori, dopo l’uscita all’aria libera, devono |i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le pre- 
sostare nel cantiere per un periodo di tempo non infe-|[scrizioni rilasciate dall’Ispettorato del lavoro ai sensi 
riore a mezz'ora; per pressioni superiori a 2,5 atmo-|dell’art. 19 primo comma; 
afere, tale periodo è elevato sd un’ora. e) con l'ammenda da L. 50.000 a L, 100.000 per 
Durante i periodi di riposo previsti dal presente arti. | l'inosservanza, delle norme di cui agli articoli 6 se- 
colo e dall’art. 36, i lavoratori non devone compiere |condo comma, 10, 12 quarto comma, 15, 16, 20, 27 se- 
attività fisiche intense, condo e quarto comma, 35 secondo comma, 89; 
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4) con l'ammenda di L. 5000, con un massimo di 
IL 100.000, per ogni lavoratore cui si riferisce l’inos- 
servanza delle norme sancite dagli articoli 17 primo 
comma, 34. 


Contravvenzioni commesse dai preposti 


Art. 42. 


1 preposti sono puniti: 
e) con l'ammenda da L, 10.000 a L. 20.000 per la 
inosservanza delle norme di cui agli articoli 22 primo 
comma, 28, 31 secondo comma, 40 primo e secondo 


comma, Nei casì di maggiore gravità, i trasgressori 


sono puniti con l’arresto fino a tre mesi; 

b) con ammenda da L. 5000 a L. 10.000 per l’inos- 
servanza della norma di cui all’art. 20, nonchè per non 
avere esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori per 
l’osservanza da parte di questi delle norme di cui al 
Part. 37 quarto e quinto comma. 


Contravvenzioni commesse dai lavoratori 


Art. 43. 


I lavoratori sono puniti: 

a) con ammenda da L. 2500 a L. 5000 per l’inos- 
servanza delle norme di cui all’art, 40 primo comma. 
Nei casi di maggiore gravità, i trasgressori sono puniti 
con l’arresto fino a tre mesi; 

b) con l'ammenda da L. "1000 a L. 2500 per l’inos- 
servanza delle norme di ‘cui agli articoli 17 secondo 
eomma, 19 secondo comma, 87 quarto e quinto comma. 


Contravvenzioni commesse dai medici 
Art. 44. 


I medici sono puniti con l'ammenda da L. 5000 a 
L. 10.000 per la inosservanza delle norme di cui agli 
&rticoli-12 secondo comma, 35 primo comma. 


Decorrenza 
Art. 45. 
H presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1956. 


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a 
ehiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, 


Dato a Roma, addì 20 marzo 1956 


GRONCHI 


SperI — VIcoRrELLI 
Visto, fl Guardasigilli: Moro 
Registrato alla Corte dei conti, addi 30 aprile 1956 
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 100. — CARLOMAGNO 


ALLEGATO ‘A 


DOCUMENTO PERSONALE ‘DI RICONOSCIMENTO 
PER OPERAI CASSONISTI 
(Art. 17.) 
‘ATTENZIONE 1!!! 
TM titolare del presente documento (cognome) +: »s è è» 
Maome) è un operaio addetto a lavori in cassoni 


pueumatici e può andar soggetto a malori improvvisi da aria | 


compressa. In tal caso egli può essere soccorso efficacemente 
solo con la ricompressione a mezzo di impianti speciali di 
cui dispone la ditta presso cui lavora. 
{nominativo} PE 

(indirizzo) 

Perciò conducete immediatamente questo lavoratore presso 
tale Ditta, ovvero, in caso di impossibilità, avvertite subito, 
anche ielefonicamente, la Ditia stessa al a. .... 


__: 


ALLEGATO B 


SCHEDA PER LE VISITE MEDICHE 
(Art. 35) 


Visita di assunzione 


LAVORATORE: Cognome Nome . : s $ af. è 


Paternità Nato fl. .. Residentea è» 
Prov. di Via . . : - N 
Celibe Coniugato - con figli n. » (Cancellare ciò che 
non interessa) 
Lavoro al quale deve essere adibito = + . Lc 8 +. sè 
DATORE DI LAVORO: Impresa Luogo di lavoro 


Comune Località î 
PRECEDENTI LAVORATIVI: 4 arte: Rava . 


Prov. a I 


Primo lavoro in aria compressa (data e pressione massima 
raggiunta) 


Anamnesi familiare >. . . 0.0.6 0 ++ 


‘Anamnesi personale (con particolare riguardo a eventuali 
disturbi da lavoro in aria compressa) 


Remota Ò . 
Prossima . . . a Va ea ate ; 
Uso di alcool © di tabacco . LL Ls. 


“ESAME OBIETTIVO: 


A - Stato generale . «a e . Statura . : > 
Cute e mucose è . 
eventuali edemi È 
EB - Esame otorinolaringoiatrico : +... . nos S 
C - Esame oculistico . . . . FRE RE 
D - Sistema osteoarticolare e ua È 
È - Apparato respiratorio, Atti respiratori al minuto 
Perimetro toracico: 
alla fine di normale espirazione: cm. , . 
massimo inspiratorio: em. " 
minimo espiratorio: em. È 

Rilievi clinici Lo a E a 


Peso . + è 
Pannicolo adiposo 


© 4.» 


R - Apparato circolatorio 7 SH 
polso pulsazioni al minuto n. er 
pressione arteriosa (Mx Mn 
(15 fiessioni sulle gambe piegate) i 
tempo di ripristino . 
GUOTO . è «+ + ee E I a I O I A I I 
DI @ 0 @ . . . . . . 
vasi 
prove emogeniche (almeno prova della fragilità 
sale con: 196010) 
@ - Organi addominali . i o . 
eventuali ernie . ss «+ 0000 +. 3 
H - Sistema nervoso . : . è 
funzioni psichiche 
{ - Sistema neurovegetativo ed endocrino con particolare 
riguardo alla tiroide) . È 
L - ‘Altri organi ed apparati 
IM; - Esame delle urine (almeno ricerca qualitativa dell'al. 
bumina e dello zucchero) aa a 


1 


è è 
£ 


Altri eventuali esami di laboratorio . , 


lose 
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DIAGNOSI 80.060.000 


e_c os. a è «& » e #0 
E' idoneo 


GIUDIZI '———___—e 
O DI IDONEITA Non è idoneo 


al lavoro in arla compressa. 


Esito della visita medica dopo la prova in aria compressa. 


Si conferma 
e il giudizio di idoneità. 
Non si conferma DI EIRAIZiO RI 


Data 4a nen 
Firma del medice 


a # » 0000 na 


Visita medica periodica 


Dati anamnestici lavorativi della visita precedente: . . 
È SS E E E I E I I E IT 
Dati anamnestici patologici dalla visita precedente: . . 

Esame obiettivo (indicare soltanto le variazioni intervenute 
nello stato fisico del soggetto dalla visita precedente): . 


. * e 00000 0 
. 


Eventuali esami speciali: . ... 6... 
Diagnosi: LL... 0 RESI 
IGoneo 

Non idoneo 
Eventuali provvedimenti preventivi: . .oL + 0 6 è è è. 


0 0.00. + « 000000000400 da 


Data . L06600 


. 
. 
e» 
. 


«00. 
0 0 0.» 


(cancellare ciò che non interessa) 


Firma del medico 


Fd 00000600 È 


Visita medica periodica 


Dati anamnestici lavorativi dalla visita precedenter. . 
RIE na e ae de A LL TE Va ea en e E e 
Dati anamnestici patologici dalla visita precedente: . 
GS I I E I I I I I 
Esame obiettivo (indicare soltanto le variazioni intervenute 
nello stato fisico del soggetto dalla visita precedente): . 


E I I ST I E E I «e» ss e.» 


| Eventuali esami speciali: . LL... 
Diagnosi: rale ge e i eno O en 
Idoneo A x 
Tee (cancellare ciò che non interessa) 

Non idoneo 
Eventuali provvedimenti: . 0.020.064 e 
Data cs sa e a 


Firma del medico 


© & è 0a 8008 a. 
Visto, 
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 
VIGORELLI 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
20 marzo 1956, n. 322, i 


Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del 
lavoro nell'industria della cinematografia e della televi- 
sione, 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 


Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al 
Governo l’emanazione di norme generali e speciali in 
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro ; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la preven- 
zione degli infortuni sul lavoro; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
7 gennaio 1956, n, 164, contenente norme per la preven 
zione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
19 marzo 1956, n. 308, contenente norme generali per 
ligiene del lavoro; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la preven- 
zione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 


"[20 marzo 1956, n. 321, contenente norme per la preven- 


zione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad 
aria compressa; 

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previ 
denza sociale; 


Decreta i 


Caro I 
CAMPO DI APPLICAZIONE 


Art. L 


Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene 
del lavoro contenute nel presente decreto si applicano 
ai lavori, ai quali siano addetti lavoratori subordinati 
ai sensi dell’art, 3 del decreto del Presidente della Re- 
pubblica 27 aprile 1955, n. 547: 

a) per le riprese dei film dalle imprese della pro- 
duzione cinematografica e da quelle che gestiscono 
teatri di posa, ivi comprese le costruzioni e demoli- 
zioni di scene e le opere provvisorie in genere e le rela- 
tive lavorazioni accessorie svolgentisi sia in teatri di 
posa che in esterno; 

è) agli stessi lavori di cui alla precedente let- 
tera a) svolti dalle imprese della ripresa televisiva. 


‘Art. 2. 


Sono vietati la costruzione, il noleggio, la conces- 
sione in uso e l’esercizio dei teatri di posa e televisivi, 
dei mezzi tecnici, degli scenari ed ambienti di lavoro 
in genere, nonchè la installazione di impianti ed attrez- 
zature che non siano rispondenti alle norme del pre- 
sente decreto. 

E’ altresì vietato l’impiego di pellicola vergine con 
supporto che non sia del tipo detto comunemente inin- 
fiammabile 0 di sicurezza, tanto nella ripresa cinema 
taegrafica e televisiva che nella stampa di copie positive 
di film. 


Art. 3. 


Nella esecuzione dei lavori indicati nell’art. 1 devono 
essere altresì osservate, in quanto aventi per oggetto 
argomenti non espressamente disciplinati dal presente 
decreto, le disposizioni dettate : 

a) nel decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1955, n, 547, contenente norme generali per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successive mo- 
dificazioni ed integrazioni ; 

è) nel decreto del Presidente della Repubblica 
7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la preven- 
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zione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, limi. 
tatamente ai lavori di costruzioni di opere sceniche, 
temporanee, fisse all’aperto di qualsiasi altezza, se in 
muratura, e di altezza superiore a metri 10, se realiz 
zate con altri materiali; 

c) nel decreto del Presidente della Repnbblica 
19 marzo 1956, n. 203, contenente norme generali per 
l’igiene del lavoro. 

Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene 
del lavoro contenute nei decreti del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 220, e 20 marzo 1956, 
n. 321, si applicano anche ai lavori di cui all'art. 1 
eseguiti in sotterraneo o nei cassoni ad aria compressa 
dai dipendenti dalle imprese soggette al presente decreto, 


Art. 4. 


All’osservanza delle norme del presente decreto sono 
tenuti, per quanto loro spetti e competa, coloro che 
esercitano i lavori indicati nell’art. 1, i dirigenti, i 
preposti ed i lavoratori addettivi, nonchè i costruttori, 
i noleggiatori, i concedenti, limitatamente alla disposi. 
zione dell’art. 2 primo comma e coloro che esercitano 
l’attività di stampa di copie positive di film, limitata 
mente alla disposizione dell’art. 2 secondo comma, 


Capo II 


ALLESTIMENTO DELLE OPMRI SCAINICHB 


°D DI QUELLE TEMPORANEN 


Art, 6. 


La costruzione delle opere sceniche e di quelle tem- 
poranee per la ripresa può essere effettuata senza l’im- 
piego di opere provvisionali distinte, quando i sup- 
porti delle opere costituiscano sicuro sostegno per i 


Art. 6. 


Le opere sceniche e quelle temporanee per la ripresa, 
qualunque sia il sistema adottato per la loro costru. 
zione, devono offrire ! necessaria resistenza in rela- 
zione al peso proprio, ai sovraccarichi dei materiali e 
delle persone ed alla massima presumibile azione del 
vento e degli altri agenti atmosferici. 


‘Art. 7. 


Le opere sceniche, di altezza superiore ai 15 metri, e 
quelle che, qualunque sia l’altezza, devono essere pra- 
ticate da masse di persone o comunque soggette a note- 
voli sovraccarichi durante la ripresa, devono essere 
allestite sotto la direzione di un ingegnere o architetto 
abilitato a norme di legge all’esercizio della profes- 
sione, 


Art. 8, 


I materiali recuperati dalle costruzioni sceniche e 
temporanee, prima di ogni loro reimpiego devono es- 
sere revisionati da personale pratico ai fini dell’accer- 


ATT. % 


Le opere sceniche e quelle temporanee, riutilizzate 
dopo periodi di inattività dei lavori di ripresa, devono 


‘essere accuratamente revisionate da personale pratico 


per accertare il loro stato di conservazione e di sta- 
bilità. 


Art. 10. ° 


Dagli elementi delle costruzioni gceniche e tempora. 
nee in demolizione devono essere estratti o ribattuti 0 
altrimenti resi inoffensivi i chiodi e gli altri materiali 
acuminati o taglienti. 


CAPO IH 
IMPIANTI HD ATTREZZATURN TECNICHE 


Art. 11. 


Le passerelle ed i ponti di servizio esistenti nei teatri 
di posa o all’esterno, che non debbano essere utilizzati 
come ponti-luce per il servizio dei riflettori di scena, 
iievono essere provvisti di parapetto normale con arre- 
sto al piede o di difesa equivalente. 

L’accesso alle passerelle ed ai ponti di servizio nel. 
Pinterno dei teatri di posa deve essere assicurato me- 
diante scale fisse a gradini. o scale verticali a pioli; 
queste ultime devono essere provviste di gabbia di pro- 
tezione quando l’altezza superi metri 5. 

Il piano di calpestio delle passerelle e dei ponti di 
servizio deve essere a superficie continua o presentare 
interstizi o maglie di larghezza non superiore a 3 cen- 
timetri. 


Art. 12 


I ponti-luce, sia fissi che mobili, per il servizio del 
riflettori di scena devono essere costruiti a regola 
d’arte, preferibilmente con elementi prefabbricati di 


|facile_ montaggio e_smontaggio. 


I sostegni verticali delle impalcature devono avere 
una base di appoggio sufficientemente ampia, sbadac- 
chiature e controventature, atte ad evitare cedimenti 
o sbandamenti del ponte. Quando la lunghezza del ponte 
supera i metri 6, le travi portanti delle impalcature 
devono essere rinforzate mediante puntelli, saettoni 0 
tiranti di sostegno, atti ad evitare anche pericolose 
oscillazioni. 

I ponti-luce devono avere uma larghezza tale da ga- 
rantire un sicuro transito e, comunque, non inferiore 
a em. $0 e devono essere provvisti di parapetto normale 
con arresto al piede sui lati nei quali non sono usati i 
riflettori. Le fronti di servizio dei riflettori devono, 
invece, essere provviste di un parapetto, costituito da 
un solido corrente orizzontale, fissato a montanti in- 
termedi, variabile in altezza da m. 1a m. 1,40 a seconda 
delle dimensioni di ingombro dei riflettori usati. Le 
varie tratte del corrente orizzontale possono essere scor- 
revoli sui montanti con dispositivi di arresto all’al. 
tezza voluta. 


Art, 13. 


I riflettori disposti su pohti-luce su cavalletti o su 
tri appoggi, devono essere installati e, se del caso, 


tamento del loro stato di conservazione, di idoneità e|ancorati, in modo da assicurarne la stabilità durante 


di resistenza. 


il loro impiego. 


CAPO IV 
APPARECCHIATURR ELETTRICHE 


Art. 14. 


Per Palimentazione di macchine ed apparecchiature 
elettriche mobili devono essere usati conduttori elet- 
trici flessibili aventi un rivestimento tale da garantire, 
oltre on adeguato isolamento elettrico, anche un’alta 


resistenza meccanica contro l'asura ed il deteriora. 
menta, 


Art. 15. 


Le derivazioni elettriche, siano esse eseguite su qua- 
dri figsi @ volanti, con spine e comunque ad elementi 
innestabili, devono avere le parti in tensione protette 
in modo da evitare contatti accidentali con le persone. 


Art. 16. 


Y riflettori e le batterie di accnmulatori mobili devo- 
no essere sottoposti a sistematiche verifiche da parte di 
personale esperto per accertare e garantire le necessarie 


condizioni di efficieuza e di isolamento delle parti in 
tensione. 


CAPO V 
Lavori DI RIPRESA 


Art. 17. 


Quando nella ripresa cinematografica o televisiva non 
possono apparire, per esigenze sceniche, i mezzi di sicu- 
rezza previsti dalle vigenti norme generali e speciali di 
prevenzione infortuni sul lavoro, devono essere adottate 
îconege cautele 
voratori. 

Cautele devono essere altresì adottate nella ripresa 
di scene riproducenti infortuni, incidenti od altre con 
dizioni di pericolo. 


È 


salvaguardare l'incolumità dei la-| 


per 


Art. 18. 


Qualora per numero di persone da impiegare in una 
ripresa o per altre cause, vi siano particolari rischi 
d’incidenti, i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti 
devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e com- 
petenze, rendere edotti i lavoratori mediante idonee 
segnalazioni dei rischi specifici cui sono esposti e deli. 
mitare con segnali evidenti i movimenti delle masse di 
lavoratori e le zone di pericolo. 

Quando i segnali e le delimitazioni non devono appa- 
rire nel campo scenico, i lavoratori devono essere gui. 
dati da persone a conoscenza dei pericoli inerenti alla 
azione da riprendere e degli spostamenti. 


Art. 19. 


I cavi, I sostegni delle scene, le tubazioni e gli acces- 
sori vari, che devono, per inderogabili esigenze tecni. 
che, essere collocati sui pavimenti degli ambienti di 
lavoro e dei luoghi destinati al passaggio dei lavoratori, 
per il periodo necessario alle riprese sia all’interno che 
alPesterno, devono essere resi facilmente visibili o se- 
gaalati con mezzi idonei. 
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CAPO VI 
Norm IGIENICHS 


Art. 20. 


Nel teatri dî posa © negli altri ambienil di lavoro, 
nei quali le esigenze dell'isolamento acustico ostacolino 
il ricambio naturale dell’aria, deve provvedersi a tale 
ricambio con mezzi artificiali. 

L'aria da introdurre deve essere scevra da inquina 
menti e deve essere distribuita nell’ambiente in modo 


‘da assicurare nelle zone di lavoro condizioni igienica- 


mente convenienti. A tale fine si deve all’interno man- 
tenere la temperatura in limiti da 14° e 30° e la umidità 
relativa dal 40 al 70 %. La velocità dell’aria nelle zone 
di lavoro non deve superare metri 1 per minuto secondo, 
Per particolari esigenze è consentito scostarsi da detti 
limiti, per brevi periodi di tempo durante l'orario gior- 
naliero di lavoro. 


Art. 21. 


Gli indumenti per l'abbigliamento scenico usati da un 
lavoratore devono essere sottonosti od idoneo trallu- 
mento di pulitura e di disinsettazione. 

I mezzi e le materie per il trucco scenico dei lavora- 
tori devono essere usati con eflicaci precauzioni igieni- 
che, allo scopo di evitare il pericolo di contagio. 

Il lavoratore deve usare con cura ed in stato di per- 
sonale pulizia gli indumenti indossati per l’abbigtia. 
mento scenico. 


Art, 22. 


I lavoratori che nell’interno degli ste bilimerti sono 
esposti comunque a insudiciarsi durante le riprese, de- 
vono avere la possibilità di fare la doccia dopo il lavoro 
in ambienti forniti di impianti di agua calda e fredda, 
nonchè di mezzi detersivi e per asciugarsi, 


CAPO VII 
NORME PENALI E FINALI 


Art. 23. 


I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: 

a) con l’ummenda da L. 200.000 a L. 300.000 per 
l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 2 secondo 
comma, 5, 6, 11 primo comma, 12, 15, 17, 20. Nei casi 
di maggiore gravità, i trasgressori sono puniti con l’ar- 
resto fino a tre mesi; 

d) con l'ammenda da L. 100.090 a L. 200.000 per 
l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 11 se- 
condo € terzo comma, 14, 22; 

c) con ammenda da L. 50.000 a L. 100.000 per 
l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 
13, 16, 18, 19; 

d) con l'ammenda di L. 5.000 per ogni lavoratore 
cui si riferisce l'inosservanza delle norme di cui al- 
l’art. 21, primo e secondo comma. 


Art. 24. 


I costruttori, 1 noleggiatori ed i concedenti sono pu- 
niti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 300.000 per l’inos: 
servanza delle norme di cui all’art. 2 primo comma, 


Fappirnonto enter alla GAZZETTA 


Art. 25. 


Gli esercenti l’attività di stampa di eopie posittve di 
film sono puniti con l'ammenda da L. 200.000 a lire 
300.000 per l'inosservanza della norma di eui all’art. 2 
secondo comma. 


Art. 26. 


I preposti sono puniti: 

a) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 20.000 per 
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 secon- 
do e terzo comma, 18, 17. Nei easi di maggiore gravità, 
i trasgressori sono puniti coh l’arresto fino a tre mesi; 

b) con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000 per l’inos- 
servanza delle norme di cui agli articoli 10, 14; 

c) con l'ammenda di L. 5000 per ogni lavoratore cui 
gi riferisce l'inosservanza delle norme di cui all’art. 21 
secondo comma, 


Art. 27. 


I lavoratori sono puniti: 

a) con l’ammenda da L. 2500 a L. 5000 per Vinos 
gervanza delle norme di cui all’art. 13, Nei casi di mag- 
giore gravità, i trasgressori sono puniti con l’arresto 
fino a tre mesi; 

è) con l'ammenda da L. 1000 a L. 2500 per l’inos- 
servanza delle norme di cui agli articoli 10, 21 terzo 
comma. 


Art. 28. 
Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1956. 


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle legsi e dei 
decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 20 marzo 1956 


GRONCHI 


SEGNI — VIGORELLI 
Visto, il Guardasigilli: Moro 


Registrato alla Corte dei conti, addi 30 aprile 1956 
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 101. — CARLOMAGNO 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


20 marzo 1956, n. 323 


Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli 
impianti telefonici, 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al 
Governo l'emanazione di norme generali e speciali in 
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la preven- 
gione degli infortuni sul lavoro; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la preven- 
gione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la pre 
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Viste l’art, 87, comma V, della Costituzione; 

Bentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previ- 
denza sociale; 


Decreta s 


x CAPO I 


DISPOSIZIONI GENBRALI 
Campo di applicazione 


Art. L 


Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro 
contenute nel presente decreto si applicano ai lavori 
di costruzione, esercizio, manutenzione, riparazione e 
demolizione degli impianti telefonici, a cui siano ad- 
detti lavoratori subordinati ai sensi dell’art. 3 del 
decreto del Presidente della Iepubblica 27 aprile 1955, 
n. 547, 

Le norme del presente decreto non si applicano ai 
servizi ed impianti gestiti direttamente dal Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni. 


Applicazione delle altre disposizioni per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro 


Art. 2. 


Nella esecuzione dei lavori indicati nell’articolo pre- 
cedente devono essere osservate, in quanto aventi per 
oggetto argomenti non espressamente disciplinati dal 
presente decreto, le disposizioni stabilite : 

a) dal decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1955, n. 647, contenente norme generali per 
la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 


3) dal decreto -del--Presidente=della— Iepubblica 
7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la pre- 
venzione degli infortuni sul lavoro nelle eostruzioni; 

c) dal decreto del Presidente della Repubblica 
20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la pre- 
venzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sot. 
terraneo. 


CAPO II 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI 


Scale ad clementi innestati 


Art. 3. 


La lunghezza massima delle scale ad elementi inne. 
stabili, non deve essere maggiore di 21 metri. 

Le scale in opera lunghe 18 metri o più devono essere 
munite di rompitratta per ridurre la freccia di infles- 
sione. 

Durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve 
esercitare da terra una continua vigilanza della scala. 

Nelle operazioni di costruzione, riparazione, manu- 
tenzione a demolizione delle linee telefoniche, è am. 
messo lo spostamento laterale di scale portatili ad ele- 


venzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sot-|menti innestati per lunghezza non superiore a 18 metri 


terraneo; 


e per ampiezza di spostamento non superiore a m. 1,50, 
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mentre un solo lavoratore vi si trova sopra, purchè il 
lavoratore sia munito e faccia uso di cintura di sicu- 
rezza e siano osservate le altre disposizioni di cui 
all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 
7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la pre 
venzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. 

Allo spostamento della scala devono concorrere, 
stando al piede, almeno due lavoratori; può essere con- 
sentito..che un solo lavoratore concorra allo sposta- 
mento, stando al piede, quando la scala non supera 
12 metri di lunghezza. 

Teossono essere adibiti a lavorare su scale di lun- 
ghezza superiore a 15 metri soltanto i lavoratori il cui 
addestramento sia stato accertato dai vigili del fuoco. 
ale condizione deve risultare da un certificato rila- 
sciato dal Comando dei vigili del fuoco medesimo. 


Protezione e sicurezza delle macchine 


ATt. 4. 


Le parti salienti degli organi in moto delle macchine 
e dei meccanismi in genere, i manovellismi, i tratti ter- 
minali sporgenti degli alberi, gli in 
organi di trasmissione del movimento delle centrali 
telefoniche e le apparecchiature accessorie, quando 
costituiscano pericolo, devono essere protetti e segre- 
gati o provvisti di dispositivi di sicurezza. 


inama velo a I 
ingranaggi € gu 


Lavori nelle canalizzazioni 


Art. 5. 


Nei lavori per linee telefoniche da eseguire nei mano 
atti sotterranei devono essere osservate le norme del- 
art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la pro- 


venzivue degii infortuni sul lavoro nelle costruzioni. 


] 


Lavori in prossimità di linee elettriche 
Art. 6. 

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di 
linee elettriche aeree che passano a distanza minore di 
4 metri dalla costruzione o dai ponteggi a meno che 
non si sia provveduto ad una adeguata protezione atta 


ad evitare accidentali contatti e pericolosi avvicina- 
menti ai conduttori delle linee stesse. 


Indicazione delle caratteristiche degli apparecchi 
elettrici 


Art. 7. 


I generatori, i trasformatori, i convertitori ed i rad- 
drizzatori di potenza non inferiore a 500 Watt devono 
portare indicazioni della tensione, della intensità e 
del tipo di corrente. 


Isolamento elettrico 


Art. 8. 


I conduttori devono presentare tanto fra di Toro 
quanto verso terra, salvo nei punti necessari per il 
regolare e normale funzionamento degli impianti, un 
isclamento adeguato alle tensioni dell'impianto. 


Collegamenti elettrici a terra 
delle apparecchiature telefoniche 


Art, 9, 


Il collegamento elettrico a terra è richiesto soltanto 
per i telai degli autocommutatori, dei permutatori, 
delle stazioni amplificatrici, delle apparecchiature per 
frequenze vettrici e delle cassette di protezione conte 
nenti scaricatori, 


Rivestimento e protezione 
dei conduttori ed elementi nudi a bassa tensione 


Art. 10. 


Nei locali contenenti apparecchiature telefoniche 1 
conduttori e gli elementi a tensione nominale di eser- 
cizio superiore a 25 Volta efficaci c.a. ed a 70 Volta c.c. 
devono essere provvisti di rivestimento isolante ade- 
guato alla tensione ed appropriato, ai fini della sua 
conservazione ed efficacia, alle condizioni di tempera- 
tura ed umidità dell’ambiente, nonchè ai danneggia. 
menti od usura per causa meccanica, oppure essere 
protetti contro il contatto delle persone, ancorchè siano 
fuori della portata di mano, ma in posizione accessibile, 

Può essere omesso il rivestimento isolante dei con- 
duttori od elementi in tensione posti in apparecchiature 
o armadi, anche in posizione accessibile. 

Non è richiesto il rivestimento isolante di evi al 
primo comma per i conduttori o gli elementi di contatto 
utilizzati per la commutazione, le segnalazioni e per 
la esecuzione di misure, per le quali però debbono es- 
sere adottate idonee misure di sicurezza. 


Protezioni contro le sovratensioni 


Art. 11 


I conduttori e le apparecchiature telefoniche che 
possono essere soggetti a sovratensioni o sovraccarichi 
pericolosi in dipendenza di contatti o induzioni con 
linee elettriche 0 scariche atmosferiche, devono essere 
opporturiamente protetti. 


Quadri di distribuzione e di manovra 


Art. 12. 


Nei quadri di distribuzione e di manovra delle cen- 
trali telefoniche possono essere omesse le protezioni 
contro contatti accidentali dei conduttori od elementi 
in tensione, salvo nei casi in cui esse siano ritenute 
necessarie in relazione a particolari condizioni di im- 
pianto e semprechè siano adottate idonee misure. 

Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti 
montati sui quadri devono portare una chiara indica- 
zione dei circuiti ai quali si riferiscono. 


Interruttore generale 


Art, 13. 


Gli interruttori elettrici generali onnipolari devono 
essere installati soltanto all’arrivo dalla rete stradale 
Ai ciascuna linea di alimentazione delle centrali tele 
foniche, 
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Interruttori elettrici e simili 


Art. 14. 


Gli interruttori elettrici e simili dei circuiti telefo- 
nici devono soddisfare alle seguenti condizioni: 

a) raggiungere la posizione definitiva di aperto 0 
chiuso senza arresto intermedio, salvo che per circuiti 
di potenza minore di 500 Watt; 

è) interrompere la corrente massima per la quale 
sono previsti, senza dar luogo ad arco permanente nè 
a corto circuito 0 messa a terra dell'impianto; 

c) essere costruiti o protetti, quando non siano 
installati in centrali o cabine elettriche chiuse e fermo 
restando quanto è disposto dall’ultimo comma del- 
Vart. 287 dei decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1955, n. 547, in modo da rendere impossibili 
contatti accidentali con le parti in tensione, quando 
questa è superiore a 85 Volta verso terra; 

d) essere costruiti ed installati in modo da assi- 
curare la stabilità della posizione di apertura e chiu- 
sura; 

€) portare chiaramente, se di tipo chiuso, le indi- 
cazioni di distacco e di inserimento. E’ fatta eccezione 
per i piccoli interruttori e simili sino a 6 Ampère. 


Copertura delle parti nude in tensione 
di macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori 


Art. 15. 


T limiti delle tensioni indicati dall’art. 297 del de- 
creto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, 
n. 547, sono elevati per le parti nude in tensione di 
inacchine, trasformatori, condensatori e accumulatori 
dei circuiti telefonici-a 70 Volta corrente continua ed. 
a 85 Volta corrente alternata di chiamata. 


Lampade -elettriche-e portalampade 


Art. 16. 


Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi 
portalampade devono essere costruiti in modo che il 
montaggio delle lampade possa effettuarsi senza toc- 
care parti in tensione e, a lampade montate, non vi sia 
possibilità di contatto con dette parti. 

Tali condizioni non sono richieste per le lampade di 
segnalazione o da quadro alimentate con tensione non 
superiore a 70 Volta. 


Sezione, connessione e protezione 
dei conduttori di terra 


Art. 17. 


Per i collegamenti a terra degli impianti indicati nel 
l'art. 9 del presente decreto devono essere adoperati 
conduttori aventi resistenza elettrica non superiore 
ad 1 ohm e sezione non inferiore a 8 millimetri qua- 
drati se il conduttore è di rame ed a 10 millimetri qua- 
drati se di ferro o acciaio. 

Per gli scaricatori riuniti a gruppi su intelalatura 
metallica è ammesso che essi vengano collegati diretta- 
mente alla massa metallica dell’intelaiatura stessa, la 
gnale deve essere collegata a terra con una corda di 
sezione non inferiore a 25 millimetri quadrati, 


Per le installazioni telefoniche presso gli utenti, il 
collegamento a terra degli scaricatori deve essere ese 
guito mediante conduttori di rame di sezione non infe 
riore a 1,2 millimetri quadrati 


Dispersore per le prese di torre 


Art. 18. 

Negli impianti telefonici il dispersore per la présa 
di terra deve essere, per materiale di costruzione, 
forma, dimensione e collocazione, appropriato alla ua 
tura ed alle condizioni del terreno, in modo da garan- 
tire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resi. 
stenza non superiore a 20 olm. 

Non sono ammesse come dispersori per le prese di 
terra, le tubazioni di gas, di aria compressa e sunili. 
Sono invece ammessi collegamenti a tubazioni di acqua 
in qualunque loro punto, purchè esse presentino suffi- 
ciente continuità elettrica. Ove tale risultato non sia 
conseguibile, deve farsi ricorso ad accorgimenti atti a 
garantire le necessarie condizioni di sicurezza, 


Prese di terra degli scaricatori 


Art. 19. 


Per le prese di terra degli scaricatori telefonici sf 
applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 del pre- 
sente decreto e dell’art. 325 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1955, n. B47. 

I conduttori di terra degli scaricatori devono avere 
la minor lunghezza possibile ed avere percorsi senza 
brusche svolte. 

Detti conduttori devono essere protetti contro con- 

|tatti accidentali quando non siano collegati elettrica 

mente alla intelaiatura metallica, come nel secondo 
comma dell’art. 17. Non è prescritto il rivestimento 
del conduttore di terra presso le instaliazioni telefoni. 
che terminali. 

Particolari accorgimenti, devono essere adottati, 
-nella-posa-dei-conduttori-e-dei-dispersori,-in'-relazione- 
alle varie condizioni ambientali e di impianto, per evi- 
tare danni e pericoli derivanti dal passaggio della cor- 

[rente massima prevista dal funzionamento degli sca- 
ricatori. 
Verifiche periodiche 


Art. 20. 
Gli impianti di messa a terra devono essere verificati 
prima della messa in servizio. 
Detti impianti, esclusi quelli presso gli utenti, de- 
vono essere verificati periodicamente ad intervalli non 
superiori a 12 mesi per accertarne lo stato di efficienza, 


Lavori su parti in tensione 


Art. 21. 


E’ vietato eseguire lavori su elementi in tensione 
degli impianti telefonici e nelle loro immediate vici- 
nanze, quando la tensione è superiore a 85 Volta verso 
terra, se alternata, od a 70 Volta verso terra, se con- 
tinua. 

Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non 
superiori a 1000 Volta, purchè: 

a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in ten- 
sione sia dato dal capo responsabile; 

v) siano adottate le necessarie misure atte a gar 
rantire la incolumità dei lavoratori. 


38 Bupplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 


199 del 5 maggio 1956 


CAPO III Contravvenzioni commesse dai lavoratori 
NormB PRNALI R FINALI 
__, @omtravvenzioni commesse I lavoratori sono puniti con l'ammenda da L. 1000 ai 
fsi datori di levoro e dai dirigenti |L 2500 per l’inosservauza delle norme di cui all'ari 3 
: secondo, quarto e quinto comma. 
Art. 22. 
T Zatori Ai lornna a i dinisontii cana nani. - 
A WIUILWULI WA IWUVFULU VV LI RLLISIUL UL RPULLU PUSLILI . 43eCOTTENza 
e) con l’ammenda da L. 100.000 a L. 200.000 per 
Finosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 10 Art. 25. 


prime e terzo comma; sil 5 . _ 
b) con Pammenda da L. 50.000 a L. 100.000 per Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1956. 
inosservanza delle norme di cui agli articoli 3 primo, | Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
secondo, quarto, quinto e sesto comma, 4,7, 8, 9, 11, | sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei 
192, 13, 14, 16 primo comma, 17, 18, 19 secondo, terzo e | decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a 
quarto comma, 20, 21. chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 20 marzo 1956 
Contravvenzioni commesse dai preposti 


GRONCHI 


& ST LA erini 
SEGNI — VIGORILLI 


Art. 23. 


I preposti sono puniti con l'ammenda da L. 5000 2) visto, a Guardasigilli: Moro 
L. 10.000 per l’inosservanza delle norme di cui agli| megisirato alla Corte dei conti, addi 30 aprile 1956 
articoli 3 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 6. Atti del Governo, registro n. Yî, foglio n. 102, — CARLOMAGNO 
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MOLA FELICE, direttore SANTI RAFFAELE, gerente 
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